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Die KlaBBiker der exakten WiBse^nsehaften sollen 
ihrem Namen gemtUB die lationellen Natur wissenBchafteii, von der 
Mathematik bis zur Physiologie umfassen und werden Abhandlungen 
aus den Gebieten derMathemntik, Astronomie. Ph>Bik, Chemie 
I einschliesslich Erystallkunde! und Physiologie enthalten. 

Die allgemeine Redaktion fahrt von jetzt ab Professor 
Dr. Arthur von Oettingen (Leipzig); die einzelnen f Ausgaben 
werden durch hervorragehde Vertreter der betreffenden Wissen- 
schaften besorgt werden. Die Leitung der einzelnen Abtheilungen 
übernahmen: fflr Astronomie Prof. Dr. Bruna (Leipiig). für Mathe- 
matik Prof. Dr. Wangerin {Halle), für Kryrtallkunde Prof. Dr. 
Oroth (München), für Pfiamenphysiologie Prof. Dr. W. Pfeffer 
(Leipiig), far Chemie Prof. Dr. W. Ostwald (Leipzig). 
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[1] 
In üeber die mathematische Theorie der 

eleJLtrodynamischeo Indaction. 

Von 

Eiccardo Felici'). 






Erste Abhandlung. 

Zweck der vorliegenden Arbeit ist die Aufstellung der 
Formeln fttr eine mathematische Theorie der elektrodynamischen 
und elektromagnetischen Induction auf ausschliesslicher Grund- 
lage der Versuchsergebnisse und nach der Methode, mit deren 
Hilfe Ampère die elementare Formel für das Gesetz auffand, 
nach welchem zwei lineare Elemente Volta^scher Stromkreise 
sich gegenseitig anziehen oder abstossen. Eine gute Ver- 
suchsmethode ermöglichte es mir, mit voller Sicherheit die 
fundamentalen Thatsachen oder Theoreme festzustellen, deren 
ich bedurfte; die Anwendung der mathematischen Methoden 
auf diese Thatsachen behufs Auffindung der elementaren For- 
mel, welche die von einem linearen Volta'schen Stromele- 
ment in einem ähnlichen Element eines beliebigen Strom- 
kreises inducirte elektromotorische Kraft ausdrückt, bot keine 
Schwierigkeit. 

1. Denken wir uns zwei Drähte, welche zwei geschlossene, 
einander naheliegende, aber von einander isolirte, d. h. getrennte 
geschlossene Stromkreise von beliebiger Gestalt bilden. Einer 
derselben enthalte eine Volta'sche Batterie, der andere stehe 
mit keiner Elektricitätsquelle in Verbindung. Im Jahre 1830 
stellte Faraday die folgenden Thatsachen fest: 



1) Aus den Annali della Università Toscana t. Ili, 2. Teil 
1854. Die im Text eingeklammerten Zahlen sind die Seitenzahlen 
des Originals. 

1* 
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{A) Im Augenblicke der Schliessung des ersten, Volta- 
schen Stromkreises bewegt sich in dem zweiten Stromkreis 
ein Strom, dessen Richtung derjenigen des ersten Stromes, 
d. h. desjenigen der Batterie, entgegengesetzt ist. Dasselbe 
findet in dem Augenblicke statt, in welchem der Stromkreis 
geöffnet wird; nur ist in diesem zweiten Falle der in dem an- 
deren Kreise auftretende Strom von derselben Richtung wie 
derjenige der Batterie. 

[2] So lange der Volta^sche Stromkreis geschlossen bleibt, 
ist, wofern der Abstand beider Stromkreise von einander nicht 
geändert wird, in dem zweiten Kreise kein Strom zu be- 
obachten. 

(jB) Wird der geschlossene Volta'sche Stromkreis so bewegt, 
dass er sich dem zweiten Stromkreise nähert, so bewegt sich 
in diesem ebenfalls ein Strom, dessen Richtung derjenigen 
des Batteriestromes entgegengesetzt ist. 

Entfernt sich dagegen der erste Stromkreis von dem zweiten, 
so hat der in diesem letzteren erzeugte Strom die nämliche 
Richtung wie derjenige des Volta'schen Stromkreises. 

(C) Dieselben Erscheinungen treten auf, wenn der bewegte 
Volta^sche Stromkreis durch einen gleichfalls bewegten Magnet 
ersetzt wird; dabei ist an Stelle des Batteriestromes zu be- 
obachten, welche Richtung die Ströme haben würden, welche 
nach der Ampère^ qcììqiì Theorie den ersten Stromkreis re- 
präsentiren könnten. 

Wir werden von jetzt ab den ersten und zweiten Strom- 
kreis beziehungsweise als inducirenden und inducirten Strom- 
kreis und ihre Ströme als inducirenden und inducirten Strom 
bezeichnen. 

Im Allgemeinen wissen wir, dass die Stärke der inducirten 
Ströme mit derjenigen der inducirenden und mit der Form 
und dem Abstand der beiden Stromkreise variirt; wir werden 
nunmehr den Einfluss zu untersuchen haben, welchen auf die 
Erscheinung jene Factoren ausüben können, die in erster Linie 
hervortreten und deren Studium die nächste Aufgabe des 
Physikers bildet, der sich eine klare Vorstellung von den 
allgemeinen Bedingungen des Phänomens zu machen wünscht. 

Hier muss ich nun vor allem den Leser darauf aufmerksam 
machen, dass ich, da die von mir befolgte Methode rein ana- 
lytisch-experimentell ist und die Fundamentalversuche voll- 
ständig neu sind, um der Einheit und Klarheit der Darstellung 
willen, in dieser Arbeit davon absehen zu dürfen glaube, die 
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zahlreichen und werthvoUen Untersuchungen^) zu ei'wähnen, 
welche den meinigen vorausgegangen sind, aber, mit Ausnahme 
zweier von Herrn F. E, Neumann in den Jahren 1845 — 1847 
in den Berichten der Berliner Akademie der Wissenschaften 
veröffentlichten Abhandlungen, sowie einiger Seiten einer sehr 
werthvoUen Arbeit des Herrn Weher über die Ampère'sche 
Theorie (Elektrodynamische Massbestimmungen von Wilhelm 
Weber. Leipzig, Weidmännische Buchhandlung 1846), durch- 
aus nicht den Zweck verfolgten, welchen ich mir gesetzt habe. 
Jene Abhandlungen bieten eine rein mathematische Analyse; 
sie gehen nicht von Versuchsergebnissen aus und gewähren 
darum zunächst dem Physiker keinerlei Garantie betreffs der 
Richtigkeit ihrer Resultate. Ich sage: keinerlei, weil dieselben 
von der Annahme sehr complicirter Gesetze ausgehen, deren 
Beziehung zu den einfachen und bereits bekannten Gesetzen 
der Fernewirkungen nicht zu erkennen ist. 

[3] Von Herrn Fechner rühren, wenn ich nicht irre, die 
ersten Versuche zur Erklärung der Inductionserscheinungen auf 
hypothetischer Grundlage her. 

Da sonach die Formeln, welche ich mittheilen werde, der 
Ausdruck von Thatsachen und mithin von jeder Hypothese 
absolut unabhängig sind, so hätte ich keine Veranlassung, etwa, 
um meiner Arbeit eine Stütze zu verleihen, die Richtigkeit 
der von den genannten deutschen Professoren aufgestellten 
Hypothesen näher zu erörtern. Diese Hypothesen können viel- 
leicht in Zukunft von grossem Nutzen sein ; in dem gegenwärti- 
gen Stadium der Wissenschaft jedoch ist es, wenn die Theorie 
der Induction ebenso wie die Theorie Ampère^ der elektro- 
dynamischen Erscheinungen einen Platz in den Lehrbüchern 
der Physik beanspruchen soll, rathsam, den von diesem grossen 
Philosophen vorgezeichneten Weg beizubehalten;' und die hierbei 
zu überwindende Schwierigkeit besteht, wie wir sehen werden, 
nur in der Anstellung leichter und geeigneter Fundamental- 
versuche nach einer genauen Versuchsmethode. 

Die Factoren, welche ich als die am meisten hervortretenden 
bezeichnete, bezüglich deren man also nach einem ersten üeber- 



^) S. die Abhandlungen von Herrn Ahria in den Ann. de 
Chimie et de Phys. 3. Ser., Bd. III u. VII ; ferner die Arbeiten von 
Herrn Henry in den Transact. of the Amer. Philos. Soc. Jahrg. 
1835 n. ff., sowie Bd. III. der Ann. de Chimie etc.; die Abhandl. 
von Lenz über unseren Gegenstand finden sich in Poggendorff's 
Ann. XXXIV u. XLVII. 
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blick über die Erscheinung zu wissen verlangt, ob und in 
welcher Beziehung dieselben beim Zustandekommen oder bei 
einer Veränderung der Erscheinung betheiligt sind, sind in 
unserem Falle die folgenden: 

Die grössere oder geringere Intensität des induci- 
renden Stromes. 

Die verschiedene Natur der Metalle, welche die 
Stromkreise bilden. 

Die Grösse des Querschnitts oder die Dicke der 
Drähte dieser Stromkreise. 
Die reducirten Längen des inducirten Stromkreises. 
Der Abstand zwischen dem inducirten und dem 
inducirenden Stromkreise, ihre Gestalt und relative 
Lage. 
Zunächst werden wir ausführen, auf welche Weise wir den 
Grad des Einflusses der vier ersten von den genannten Factoren 
durch Versuche feststellen können; der fünfte Factor bestimmt 
das allgemeine Problem, dessen Lösung den Hauptzweck dieser 
Arbeit bildet. 

2. Beginnen wir mit dem Beweis der folgenden Thatsache: 

(a) >Die Stärke der bei Unterbrechung oder Schliessung des 

Volta -Stromkreises inducirten Ströme ist, wenn die übrigen 

Factoren unverändert bleiben, einfach proportional der Kraft 

der inducirenden Ströme.«') 

Ich nahm einen hölzernen Cylinder von ungefähr 248 mm 
Durchmesser und legte um denselben in einer zu seiner Axe 
senkrechten Ebene eine einzige aber vollständige Windung des 
Kupferdrahtes, welcher den inducirten Stromki'eis bildete oder, 
genauer gesagt, bilden sollte ; so erhielt ich einen genau kreis- 
förmigen Ring, welchen ich den inducirten Ring nennen 
werde. Die beiden Enden des Drahtes dieses Ringes standen 
mit dem Galvanometer in Verbindung. 

Auf gleiche Weise legte ich mit dem Draht der Batterie 
[4] um den Cylinder zwei andere Ringe, welche ich als die 
inducirenden Ringe bezeichnen werde; der eine derselben 
befand sich oberhalb, der andere unterhalb des inducirten 
Ringes. 

Die sämmtlichen erwähnten Drähte waren mit Seide um- 
wickelt: eine Vorsicht, die ich im Verlaufe meiner Versuche 



i) Hit (a), {b), (c). [d) bezeichnen wir die Thatsachen, welche die 
Grundlage des analytischen Theiles der Arbeit bilden. 
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stetd, sowohl bei den inducirten wie bei den inducirenden Strom- 
kreisen zur Anwendung brachte. 

Die Drähte, welche zur Verbindung des inducirten Ringes 
mit dem Galvanometer, sowie der inducirenden Ringe mit der 
Batterie dienten, standen femer mit einem den Physikern 
wohlbekannten Apparate in Verbindung, welcher aus ver- 
schiedenen Rädern besteht, die bei ihrer Drehung schnell eine 
Reihe von Unterbrechungen und Schliessungen der bei- 
den Stromkreise bewirken, in Folge deren in das Galvano- 
meter nur die in einer und derselben Richtung inducirten 
Ströme eintreten können, das heisst also nur die bei der 
Unterbrechung oder nur die bei der Schliessung des Volta- 
Stromkreises erzeugten Ströme. Auf diese Weise kann man 
in sehr kurzer Zeit eine grosse Anzahl inducirter Ströme in 
das Galvanometer senden, und dieses vermag somit ausser- 
ordentlich viel stärkere Ausschläge zu liefern, als sie bei ein- 
maliger Unterbrechung oder Schliessung des Stromkreises der 
Batterie, also des inducirenden Sti'omkreises , erhalten werden 
könnten. Bei der Beschreibung der Versuche im Folgenden 
wird der Gebrauch dieses Apparats immer vorausgesetzt. 

Die Drähte des inducirten Stromkreises, welche zum Ringe 
führten, waren zusammengedreht, und dAS Gleiche geschah mit 
denjenigen des inducirenden Stromkreises, welche zur Batterie 
und zu den Ringen fahrten. Dank dieser Anordnung brauchte 
ich die Inductionswirkungen auf diejenigen Theile der Strom- 
kreise, welche nicht die Ringe bildeten, nicht in Betracht zu 
ziehen ; ich bemerke gleich, dass ich eine ähnliche Anordnung 
im ganzen Verlauf dieser Untersuchung benutzte. 

Das Galvanometer des inducirten Stromkreises besass eine 
hohe Empfindlichkeit, so dass es einen Ausschlag von 60 Grad 
gab, wenn es von dem Strome eines einzigen nur durch die 
Wärme der Hand beeinflussten thermo- elektrischen Eisen- 
Kupfer- Elementes durchflössen war. Wo im Verlaufe dieser 
Arbeit von einem Galvanometer die Rede sein wird, ist immer 
dasjenige des inducirten Stromkreises gemeint. 

Meine Batterie bestand aus mehreren Grove-Elementen. 

Zu besserem Verständniss sei bemerkt, dass die erwähnten 
Ringe einander gleich und parallel sind und dass ihre Mittel- 
punkte sich auf der nämlichen Normalen zu ihren Ebenen 
befinden. Zwei Fälle sind nun möglich: die inducirenden 
Ströme können dieselbe oder ^itgegengesetzte Richtung haben; 
im ersten Falle werden die Inductionswirkungen der beiden 
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inducirenden Ringe sich summiren und in dem zwischen 
ihnen befindlichen inducirten Ringe einen stärkeren indu- 
cirten Strom erzeugen, im zweiten Falle dagegen werden 
diese Wirkungen sich gegenseitig ganz oder theilweise auf- 
heben und somit einen schwächeren inducirten Strom hervoi'- 
bringen. 

Sind die inducirenden Ringe gleichweit von dem inducirten 
Ringe [öj entfernt, so bleibt die Nadel des Galvanometers so- 
wohl für die bei der Schliessung als für die bei der Unter- 
brechung des inducirenden Stromkreises inducirten Sti-öme auf 
Null, wenn die inducirenden Ströme entgegengesetzte Richtung 
haben. Man braucht jedoch in diesem Falle nur etwa vier 
Grove-Elemente zu benutzen, um schon bei einem sehr kleinen 
Unterschiede zwischen diesen Entfernungen, wenn dieselben 
nicht viel grösser sind als 10 cm, einen Ausschlag von 30 Grad 
oder mehr im Galvanometer hervorzurufen. 

Ich bemerke, dass besonders in den inducirten Stromkreis 
keine zu grossen Widerstände eingeführt werden dürfen 
und dass dieser darum nicht aus zu dünnen Drähten bestehen 
soll. Der Durchmesser der von mir benutzten Drähte betrug 
gewöhnlich Ys d^^^- 

Wird einer der inducirenden Ringe von dem inducirten 
entfernt oder demselben genähert und darauf in der bereits 
geschilderten Weise durch Unterbrechung oder Schliessung 
des Stromkreises der Batterie ein Inductionsstrom erzeugt, so 
zeigt die Nadel des Galvanometers einen Ausschlag nach der 
rechten oder linken Seite des Beobachters, je nachdem der 
verschobene Ring sich in grösserer oder geringerer Ent- 
fernung vom inducirten Ringe befindet als der andere, indu- 
cirende Ring. 

Ich wählte ein Bündel sehr feiner mit Seide bedeckter 
Kupferdrähte ^), deren Länge' diejenige des Umfanges meiner 
Ringe etwas übertraf. Die Enden dieser Drähte, von welchen 
die isolirende Seidenumhüllung entfernt war, wurden fest zu- 
sammengedrillt, so dass der Batteriestrom, welcher das Bündel 
zu passiren hatte, sich gleichzeitig und zu gleichen Theilen 
auf jene Drähte verzweigen musste. 

Ein derartiges Bündel wurde an Stelle des Drahtes, 



^) S. in der in Florenz erscheinenden Gazzetta Medica Italiana 
Federativa Toscana T. I., Serie II die nach meiner Methode von 
Dr. K Tahani ausgeführten Versuche. 
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welcher einen der indueirenden ^) Ringe bildete, in den Strom- 
kreis der Batterie eingeschaltet. 

Hatte bei diesem Versuche der inducirende Strom in den 
beiden inducirenden Ringen entgegengesetzte Richtung und 
waren die Abstände beider Ringe die gleichen, so zeigte das 
Galvanometer weder bei der Oefifnung noch bei der Schliessung 
des Batteriestromkreises einen Ausschlag ; es hatte also in dem 
genau in der Mitte zwischen den beiden inducirenden Ringen 
befindlichen inducirten Ringe keine merkliche Induction statt- 
gefunden. 

Es ist also, wenn n die Anzahl der Drähte war, aus welchen 
das Bündel bestand, zu schliessen, dass »eine Anzahl von n 
inducirenden Strömen, deren Intensität jeweilen jff/w beträgt, 
die nämliche Induction hervorruft, wie ein inducirender Strom 
gleich ÜC« wie dies in der That nach dem Theorem^ welches 
wir beweisen wollten, der Fall sein muss. 

3. Die unter (a) aufgeführte Thatsache lässt sich mittels 
des folgenden Versuches beweisen, welcher mir zugleich Ge- 
legenheit giebt, die Beschreibung meiner Versuchsmethode zu 
vervollständigen. 

Ich nahm zwei dem vorerwähnten ähnliche Cylinder [6] und 
wickelte auf jeden derselben in der beschriebenen Weise 
einen Ring von dem zum inducirten Stromkreise benutzten 
Draht; diese beiden Ringe, welche mit dem Galvanometer in 
Verbindung standen, werden als inducirte Ringe bezeichnet 
werden. Mit dem Drahte der Batterie oder des inducuenden 
Stromkreises stellte ich auf gleiche Weise zwei inducirende 
Ringe her; jeder derselben befand sich auf einem der Cy- 
linder ungefähr 10 cm weit von seinem inducirten Ringe ent- 
fernt. Die beiden Cylinder wurden darauf, damit sie sich 
gegenseitig nicht beeinflussen konnten, in grossen Abstand 
von einander gebracht. 

Wir haben in diesem Versuche zwei Paare, von welchen 
jedes aus einem inducirenden und einem inducirten Ringe 
besteht; sind die beiden inducirten Ströme, welche bei Unter- 
brechung oder Schliessung des Batteriestromes entstehen 
können, im Galvanometer entgegengesetzt gerichtet und sind 
die Entfernungen der Ringe von einander in beiden Paaren 
die gleichen, so wird das Galvanometer keinen Ausschlag an- 
zeigen. 



^) Im Original heisst es irrthümlicherweise: »inducirten.« 
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Man kann nun, während alles Uebrige unverändert bleibt, 
die erwähnten Ringe ans zahlreichen Drahtwindnngen her- 
stellen, von welchen jede einen vollständigen Kreisumfang 
bildet und welche eng anschliessend über einander gelagert 
sind. 

Es sei m die Anzahl der Windungen des inducirten und 
n die Anzahl derjenigen des inducirenden Stromkreises, welche 
beziehungsweise den inducirten und den inducirenden Bing 
auf einem der beiden Cylinder bilden, m' und n! seien die 
entsprechenden Zahlen für den anderen Cylinder. Der Ver- 
such ergiebt dann, dass in unserem Falle, wenn das Galvano- 
meter bei Unterbrechung oder Schliessung des Batteriestrom- 
kreises in Buhe bleiben soll, das heisst also wenn die von 
den beiden Paaren inducirten Ströme einander gleich sein 
sollen, die Gleichung 

bestehen muss, deren Deutung ohne Weiteres einleuchtet und 
die Bichtigkeit des Satzes (a), die wir durch den Versuch 
feststellen wollten, vollständig beweist. 

4. Wir wollen nunmehr beweisen, dass »die Stärke der in- 
ducirten Ströme von dem Querschnitt der Drähte und der 
Natur der Metalle, aus welchen die Stromkreise bestehen, un- 
abhängig ist«. 

Um diesen Beweis zu liefern, genügt es, in dem ersten 
Versuch des § 2, bei welchem ein Cylinder mit zwei indu- 
cirenden Bingen und einem genau in der Mitte zwischen beiden 
befindlichen inducirten Binge benutzt worden war, den Kupfer- 
draht eines der inducirenden Binge durch einen Blei- oder 
Eisendraht zu ersetzen; ebenso kann man auch das Kupfer 
durch Zink, Wismut, Antimon etc. ersetzen, indem man durch 
Giessen in Formen aus diesen Metallen Binge vom Durchmesser 
des beschriebenen Cylinders herstellt. 

Man sieht ohne weiteres, dass dieselbe Versuchsanordnung 
auch für zwei inducirte Cylinder mit einem zwischen beiden 
in der Mitte befindlichen inducirenden Cylinder dienen kann. 
Trägt man dafür Sorge, dass in jedem Falle die inducirten 
Ströme das Galvanometer in entgegengesetzten Bichtungen durch- 
laufen, so zeigt daa Instrument keine Ablenkung, womit der ge- 
suchte Beweis geliefert ist. 

[7] Ich habe die Versuche dieses Paragraphen mit einer 
Batterìe von mehr als hundert Grove-Elementen angestellt. 
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die fierr Professor C. Matteucci, der dieselben gerade für 
verschiedene Versnehe benutzte, freundlichst zu meiner Ver- 
fügung gestellt hat. So hatte ich vollauf Gelegenheit, mich von 
der hohen Empfindlichkeit der benutzten Yersuchsmethode zu 
überzeugen. 

5. Die Hauptvortheile meiner Methode sind die folgenden : 

Dieselbe macht die Resultate unabhängig von der redu- 
cirten Länge der Stromkreise, unabhängig von beliebigen Aen- 
derungen der Kraft der Batterie, sowie von Aenderungen im 
Magneüsmus des astatischen Systems des Galvanometers; sie 
bringt es femer mit sich, dass die inducirenden Kräfte von 
selbst durch das Galvanometer gemessen werden, dessen Nadel 
dieselbe Aufgabe erfüllt wie die Nadel der empfindlichsten 
Waage. 

Der Leser, der aus Erfahrung weiss, wie schwer sich mit 
den gegenwärtig benutzten Methoden, nämlich aus der Ab- 
lenkung des Galvanometers, aus dem Magnetismus, welchen 
Nadeln unter der Einwirkung der fraglichen Ströme erlangt 
haben, oder nach anderen mehr oder minder indirecten Ver- 
fahren die Stärke von Strömen und insbesondere von In- 
ductionsströmen bestimmen lässt — und der femer weiss, wie 
schwer es ist, eine besonders starke Batterie lange Zeit hin- 
durch Constant zu erhalten, oder reducirte Längen in ver- 
schiedenen Stromkreisen zu berücksichtigen — dieser Leser 
wird die Wahl meiner Methode durchaus billigen. 

Was die von Herrn Abria bei seinen sehr bemerkens- 
werthen Arbeiten über die Induction benutzte Methode anbe- 
langt, so finde ich in Bezug auf dieselbe die folgenden Worte 
von Pouillet in der vierten Auflage der Elemente der Ex- 
perimentalphysik : 

»Oe moyen de comparaison ne peut pas sans doute donner 
des rapports d'intensité parfaitement rigoureux, mais il conduit 
du moins à des approximations qu'il faut bien accepter, en 
attendant que l'on découvre une méthode plus sùre.« 

Nach Henry'*» Beobachtungen fallen die Intensitäten, mit 
welchen die Inductionsströme sich kundgeben, verschieden aus, 
je nachdem sie mit dem Galvanometer, mittels der Erschütte- 
mng, mittels ihrer Fähigkeit Stahlnadeln zu magnetisiren etc. 
gemessen werden. Diese Unterschiede brauchen wir indessen 
für's erste nicht zu berücksichtigen. Für uns ist der elek- 
trische Strom die Kraft, welche eine Magnetnadel nach den 
bekannten Gesetzen von Oersted und Ampère zu bewegen 
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vermag und welche unter vielerlei bekannten Umständen vor- 
übergehend von einem Stromkreise erworben werden kann: 
wir halten uns so an die einfache wissenschaftlich feststehende 
Thatsache, ohne ihre Auffassung weiter zu erörtern, da diese 
Definition genügt, um Missverständnisse auszuschliessen. Unser 
Zweck ist die Bestimmung des algebraischen Werthes einer 
elektromotorischen Kraft. Bleiben dann im Falle der Induction, 
wenn die Widerstände der Stromkreise und die inducirenden 
Kräfte Veränderungen erfahren oder der inducirte Stromkreis 
gewissen besonderen Verhältnissen unterliegt — wenn z. B. [8] 
der inducirte Strom eine secundäre Wirkung auf den inducirten 
Stromkreis ausübt und somit eine zweite Induction hervorruft 
— gewisse Eigenschaften der Ströme nicht in constantem Ver- 
hältniss zu einander, so ist dies naturgemäss der Entstehungs- 
weise dieser Ströme, ihrer Intensität, der Heftigkeit, mit welcher 
das elektrische Gleichgewicht in einem Stromkreise durch eine 
momentane Fernewirkung gestört wird, zuzuschreiben; man 
darf andererseits auch nicht übersehen, dass den erwähnten 
analoge Verschiedenheiten auch bei den gewöhnlichen Volta- 
Strömen anzutreffen sind, wenn die Widerstände und elektro- 
motorischen Kräfte in weitem Umfange variirt werden. 

Wie dem aber auch sein möge, uns genügt hier die Unter- 
suchung der einfachsten Fälle, um aus denselben fundamentale 
und hinreichend einfache und klare Thatsachen zu gewinnen 
und zu einer algebraischen Darstellung [ich sage nicht Er- 
klärung) des Vorganges zu gelangen, welche allein im 
Stande ist, die zur weiteren Verfolgung nothwendigen Vor- 
stellungen zu bieten. Würden wir in anderer Weise vorgehen, 
welchen Nutzen würden wir etwa aus einer vorzeitigen Specu- 
lation über die ungemein verwickelten Versuchsergebnisse 
ziehen können? Würden wir nicht auf diese Weise uns 
Schwierigkeiten bereiten, die wir zunächst nicht zu überwinden 
vermögen, oder denen wir nur mit pomphaften Phrasen be- 
gegnen könnten, die der wahren Wissenschaft fremd sind und, 
wie es öfter schon den Physikern ergangen ist, unsern Geist 
blenden und uns in den Erscheinungen Eigenthümlichkeiten 
suchen lassen würden, die nur in unserer Vorstellung existiren ? 
Fahren wir statt dessen in unserer Arbeit fort. 

6. »Die Stärke der inducirten Ströme steht in umgekehrtem 
Verhältniss zur reducirten Länge des inducirten Stromkreises. « 

Um diese Thatsache zu beweisen, ist es zweckmässig, das 
Differentialgalvanometer des Herrn Becquerel zu gebrauchen. 
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Ich nahm die in § 3 beschriebenen beiden Holzcylinder , von 
welchen jeder einen inducirten und einen inducirenden Ring 
trug, setzte aber bei diesem Versuche die beiden inducirten 
Ringe, anstatt sie zu einem einzigen Stromkreise zu verbinden, 
gesondert mit den beiden Stromkreisen des Differentialgalvano- 
meters in Verbindung. 

Nehmen wir an, die Zahl der Windungen, welche die in- 
ducirenden Ringe bilden, betrage auf jedem Cylinder 24, jeder 
inducirte Ring d«^egen bestehe aus einer einzigen Windung; 
der Abstand zwischen dem inducirenden und dem inducirten 
Ringe sei auf beiden Cylindern, A und Bj der gleiche, und 
ebenso seien die beiden getrennten inducirten Stromkreise 
einander gleich. Die bei Unterbrechung oder Schliessung des 
Stromkreises der Batterie inducirten Ströme mögen in dem 
Galvanometer entgegengesetzte Richtungen haben. 

Dies vorausgesetzt, wird das Galvanometer bei ScEliessung 
oder Unterbrechung des erwähnten Stromkreises auf Null bleiben. 

Der Versuch lehrt nun Folgendes: verdoppelt man die 
reducirte Länge des inducirten Stromkreises, von dem ein Theil 
den Ring des Cylinders A bildet, so muss, wenn das Galvano- 
meter auf Null bleiben soll, die Zahl der Windungen des 
inducirenden Ringes auf dem Cylinder B auf die Hälfte, das 
heisst auf 12, vermindert werden; wird die bezeichnete redu- 
cirte Länge auf dem Cylinder A vervierfacht, so muss zu dem 
gleichen Zwecke die Zahl der inducirenden Ringe auf dem 
Cylinder B auf ein Viertel, also auf 6, vermindert werden; 
u. s. f. 

[9] Erinnern wir uns nun gleichzeitig mit diesem Versuche 
an den in § 3 beschriebenen, so werden wir schliessen, dass 
der gesuchte Beweis erbracht ist. 

Die sämmtlichen bisher bewiesenen Thatsachen betreffen 
die in § 1 mit [A) bezeichnete Klasse von Erscheinungen, näm- 
lich die bei Unterbrechung oder Schliessung des Volta-Strom- 
kreises inducirten Ströme. Ich habe mit dieser Klasse be- 
gonnen, weil dieselbe sich nach meiner Methode leichter zu 
exacten Versuchen eignet als der Fall der bei Bewegung der 
Stromkreise inducirten Ströme. Diesen, in § 1 mit [B) bezeich- 
neten Fall haben wir nunmehr zu betrachten. Zuvor jedoch 
wollen wir sehen, ob sich eine Thatsache entdecken oder ex- 
perimentell feststellen lässt, welche die eine Klasse von* Er- 
scheinungen mit der anderen in Beziehung bringt, so dass die 
später etwa für die eine Klasse aufzustellende Theorie ohne 
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Schwierigkeit auf die andere Elasse ausgedehnt werden 
kann. 

7. Bei Verfolgung der Analogien, welche zwischen den 
Wirkungen der elektrodynamischen Induction und vielen anderen 
Erscheinungen des Magnetismus und der Elektrostatik bestehen, 
schien es mir, dass man im gegenwärtigen Stadium der Wissen- 
schaft eine permanente Wirkung der Volta-Stromkreise auf die 
Molekeln der leitenden Körper nicht für unmöglich halten 
dürfe. Eine derartige Wirkung könnte etwa darin bestehen, 
dass sie in dem natürlichen Gleichgewichtszustände der elek- 
trischen Fluida permanente Veränderungen hervorbrächte, deren 
Folgen uns noch unbekannt wären. 

Nach dieser Auffassung müsste, wenn ein Volta'scher Strom- 
kreis geschlossen oder ein geschlossener Stromkreis in die 
Nähe eines leitenden Körpers gebracht wird, in Folge einer 
Veränderung in den Wirkungen nach aussen eine Bewegung 
der imponderablen Flüssigkeiten innerhalb der Molekeln des 
Körpers selbst vor sich gehen. Diese Bewegung würde ent- 
weder an sich schon dasjenige sein, was wir Inductionsstrom 
nennen, oder sie würde dessen unmittelbare Ursache bilden; und 
die sogenannte Intensität des Stromes in einem gegebenen 
kleinen Zeitintervall müsste dann durch die in dem betreflfenden 
Zeitintervall zerlegte Menge der Elektricität oder des Fluidums 
bedingt sein. Nach dieser Hypothese würde die Bewegung 
der elektrischen Fluida und somit auch der Inductionsstrom 
aufhören, sobald der inducirte Körper einen inneren Gleich- 
gewichtszustand erlangt hätte; die momentane Schliessung eines 
Volta-Stromkreises in beliebiger Lage vor dem inducirten Strom- 
kreise würde die gleiche Elektricitätsmenge zerlegen (oder 
würde den gleichen Inductionsstrom erzeugen), wie es auch 
während der Bewegung des nämlichen geschlossenen Stromes 
geschehen würde, wenn derselbe in die erwähnte Lage aus 
einer anderen gelangte, in welcher die inducirende Kraft des 
Volta-Stromkreises auf den anderen Stromkreis gleich Null 
wäre. 

Somit muss ein in Bewegung befindlicher Volta-Stromkreis 
während jedes kleinen Zeitintervalls einen unendlich kleinen 
Strom, und während eines beliebigen endlichen Zeitintervalls 
eine Summe oder ein Integral von unendlich kleinen Strömen 
erzeugen. Um die Summe der Ströme zu finden, welche in 
einem beliebigen Zeitintervall inducirt werden, während der 
Volta-Stromkreis [10] von einer Lage in eine andere über- 
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geht) braucht man nnr die Differenz zwischen den Strömen 
zn nehmen, welche indncirt werden wlirden, wenn der Strom- 
kreis unbeweglich gehalten nnd nach einander in den beiden 
erwähnten Lagen geschlossen würde. 

Damit ist in wenigen Worten eine Hypothese dargelegt. 
Ich bin jedoch weit davon entfernt, zn verlangen, dass der 
Leser dieselbe acceptire, während ich selbst ihr keineswegs 
volles Vertrauen schenke. Ich wollte nur diesen Gedanken 
zum Ausdruck biingen, um den Leser mit den Erwägungen 
bekannt zu machen, welche mich bei der Anstellung der 
folgenden Versuche, die ihrer Natur nach von jeder Hypo- 
these unabhängig sind, geleitet haben. Ich wollte, um es 
kurz auszudrücken, keine Lücke lassen, die zwar nicht der 
Theorie anhaften, wohl aber in dem leitenden Gedanken der- 
selben dem Leser zum Bewusstsein gelangen würde. 

Nobili^B lebhafter Geist fand Gefallen daran, sich in der- 
artigen Hypothesen über die Inductionsströme zu ergehen und 
auch Ampère zur Aufstellung einer Theorie dieser Ströme zu 
veranlassen, welche ein Analogon zur Theorie der wechsel- 
seitigen Anziehung und Abstossung zweier Volta-Stromkreise 
bildet; vielleicht fehlte dem berühmten Physiker nur die er- 
forderliche Zeit, um sich selbst ausschliesslich diesem Gegen- 
stande zu widmen und die betreffende analytisch-experimen- 
telle Arbeit selbst durchzuführen i). 

8. Suchen wir den experimentellen Beweis für die folgende 
Thatsache: 

(b) »Die Summe A der sämmtlichen Ströme, welche ein 
geschlossener in Bewegung begriffener VoltarStromkreis in 
einem leitenden Stromkreise inducirt, während er aus einer 
Lage, in der seine Unterbrechung oder Schliessung keinen in- 
ducirten Strom in dem anderen Leiter erzeugen würde, in eine 
beliebige andere Lage übergeht, ist gleich dem Strome jB, 
welcher durch Schliessung oder Unterbrechung desselben Volta- 
Stromkreises, wenn . derselbe sich genau in der letzterwähnten 
Lage befände, erzeugt werden könnte«. 

Selbstverständlich ist dabei immer die relative Bewegung 
der beiden Stromkreise gemeint. 

Ist die Geschwindigkeit des inducirenden oder Volta-Strom- 
kreises genügend gross, um die bei seinem Uebergange aus der 



1) Abhandlungen von Nobili, Florenz, Pa psigH, 1834, T. I, 
p. 252, 253, 278. 
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ersten in die zweite Lage indncirten Ströme ungefähr gleich- 
zeitig, das heisst bevor die Nadel des Galvanometers sich 
merklich aus ihrer Bnhelage entfernt hat, anf das Oalvano- 
meter einwirken zu lassen, so ist die Wirkung dieser Partial- 
ströme auf das Galvanometer gleichwerthig mit derjenigen 
eines einzigen Stromes, der gleich der Summe der sämmtlichen 
erwähnten Ströme ist. Und in diesem Falle lässt sich der 
gesuchte Beweis erbringen. 

Bei den Versuchen über die Bewegung des Stromkreises 
ist man fast stets gezwungen, zu einer Rotationsbewegung 
von der Art der im Folgenden beschriebenen zu greifen. Man 
muss den Stromkreisen eine derartige Gestalt und Lage geben, 
dass sich im Voraus die Lagen bestimmen lassen, durch welche 
der Leiter bei seiner Rotationsbewegung periodisch [11] gehen 
muss und in welchen ein dort aufgestellter Stromki*eis bei 
Schliessung oder Unterbrechung des Volta-Stromkreises keinen 
Inductionsstrom geben würde. Auf folgende Weise habe ich 
in einem Specialfall dieser Bedingung genügt. 

Ich nahm drei gleiche hölzerne Scheiben von 248 mm 
Durchmesser und 10 mm Dicke; in jeder derselben waren zwei 
Rinnen zur Aufnahme des Leitungsdrahtes angebracht. Die eine 
dieser Rinnen verlief längs eines Dui'chmessers, die andere, ge- 
nau kreisförmige, befand sich auf dem Umfang der Scheibe und 
traf die erste an zwei diametral gegenüberliegenden Stellen. 
Ich befestigte zunächst einen Punkt des Leitungsdrahtes an 
einem Ende der diametralen Rinne, führte ihn dann durch 
diese und hierauf längs einer Hälfte der kreisförmigen Rinne, 
so dass ich ein D beschrieb, nach dessen Vollendung ich 
wieder an der Befestigungsstelle des Drahtes, die den Aus- 
gangspunkt gebildet hatte, angelangt war. 

Darauf führte ich den Draht abermals längs der diame- 
tralen Rinne, legte ihn dann aber in die andere Hälfte der 
kreisförmigen Rinne, und nachdem ich auch diese zurück- 
gelegt hatte, kehrte ich abermals an den Ausgangspunkt 
zurück; ich hatte so ein zweites D beschrieben, dessen Curve 
jedoch die entgegengesetzte Lage wie diejenige des ersten 
hatte. Die beiden D waren sonach mit ihren gradlinigen 
Theilen genau übereinandergelagert und befanden sich in der- 
selben Ebene. 

Auf den drei Scheiben erhielt ich auf diese Weise drei 
gleiche Stromkreise. 

Die Mittelpunkte dieser di'ei Stromkreise wurden auf einer 
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nnd derselben horizontalen Geraden und ihre Ebenen senkrecht 
zn dieser Geraden angeordnet. 

Der mittlere Stromkreis stand mit dem Galvanometer in 
Verbindung; die beiden anderen gehörten demselben Strom- 
kreise der Batterie an. 

Es befand sich also ein inducirter Stromkreis zwischen 
zwei inducirenden. 

Wir wollen jetzt annehmen, die Richtungen der beiden 
inducirenden Ströme seien mit Bezug auf den inducirten 
Stromkreis einander entgegengesetzt und die diametralen Kinnen 
der beiden inducirenden Stromkreise seien zu einander parallel; 
im übrigen sei der Versuch nach der bereits beschriebenen 
Methode angeordnet. 

Ist die Anzahl der Windungen des Batteriedrahtes in den 
beiden inducirenden Stromkreisen die gleiche, das heisst also 
ist die Operation, wie ich sie für die Herstellung eines Strom- 
kreises mit einer einzigen Windung beschrieben habe, bei 
beiden Stromkreisen die gleiche Anzahl von Malen vorge- 
nommen worden, so unterliegt der in der Mitte des Abstandes 
zwischen den beiden anderen Stromkreisen befindliche inducirte 
Stromkreis entgegengesetzten und gleichen Kräften, und die 
Nadel des Galvanometers giebt bei Schliessung oder Unter- 
brechung des Batteriestromes keinen Ausschlag. 

Ist dagegen die Anzahl der Windungen in den beiden indu- 
cirenden Stromkreisen nicht die gleiche, so befindet sich diese 
Gleichgewichtslage näher zu dem einen inducirenden Sti'om- 
kreise als zu dem anderen. Ein Physiker, welcher meine 
Versuchsanordnung benutzen wird, wird finden, d$,ss die Be- 
stimmung dieser Lage, [12] oder der Gleichgewichtsdistanzen, 
leicht und einer bei den elektrischen Erscheinungen seltenen 
Genauigkeit fähig ist. 

Ich setze also voraus, eine derartige Gleichgewichtslage 
sei gefunden für den Fall, dass die diametrale Rinne der in- 
ducirten Scheibe parallel gerichtet sei zu den in fester Lage 
und parallel zu einander befindlichen diametralen Rinnen der 
inducirenden Scheiben, das heisst der Scheiben, auf welchen 
sich die inducirenden Ringe befinden. 

Der Leser, welcher sich von meinen Stromkreisen eine 
genaue Zeichnung angefertigt hat, wird erkennen, dass kein 
inducirter Strom vorhanden ist, wenn die diametrale Rinne 
des inducirten Stromkreises senkrecht zu den diametralen 
Rinnen der inducirenden Stromkreise steht; ebenso wird 

Ostwald's Kla8iiker.^l09.' 2 
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er erkennen, dass der inducirte Strom ein Maximum er- 
reicht, wenn die drei Rinnen zu einander parallel gerichtet 
sind. 

Nehmen wir an, der Stromkreis der Batterie sei beständig 
geschlossen, so wird ein rascher Uebergang des inducirten 
Leiters ans der senkrechten in die parallele Stellung der 
Rinnen durch eine Drehung von 90 Grad um die horizon- 
tale Gerade, welche die Mittelpunkte der drei Stromkreise mit 
einander verbindet, die Entstehung zweier von den beiden in- 
ducirenden Stromkreisen inducirter Ströme in dem gleichen 
ersten Stromkreise zur Folge haben. 

Wenn aber der inducirte Leiter, nachdem er diese 90 Grad 
durchlaufen hat, seine Drehung fortsetzt, so wird eine weitere 
Drehung von 90 Grad, welche er nunmehr auf der anderen 
Seite der die Diametralrinnen der inducirenden Stromkreise 
verbindenden Ebene beschreibt, einen neuen inducirten Strom 
hervormfen, u. s. f. 

Nehmen wii* nun an, der inducirte Stromkreis rotire 
mit einer gewissen Geschwindigkeit (etwa zwei oder vier 
Drehungen pro Secnnde genügen) um seinen Mittelpunkt, wo- 
bei er, wie schon gesagt, beständig in der zu den beiden 
anderen Stromkreisen parallelen Ebene bleiben soll; und den- 
ken wir uns, vermöge seiner Rotation (vermittels eines Räder- 
werkes, dessen Räder auf der Axe des Apparates montirt sind, 
theils aber aus MetaU und theils aus nichtleitendem Material 
bestehen, sowie mit Hilfe von Federn, welche auf diesen Rädern 
schleifen, im Uebrigen aber befestigt sein sollen) bleibe der 
inducirte Stromkreis zu gewissen Zeiten unterbrochen, so dass 
in das Galvanometer nur diejenigen Ströme gelangen können, 
welche in der nämlichen Richtung inducirt sind, also die 
Nadel des Galvanometers nach derselben Seite abzulenken 
vermögen. 

Im Allgemeinen wird die Nadel des Galvanometers, je nach 
den Entfernungen zwischen dem inducirten Stromkreise und 
den inducirenden, nach rechts oder nach links abgelenkt; 
sind aber diese Entfernungen solche, dass für sie bei paral- 
leler und unbeweglicher Stellung der diametralen Rinnen die 
durch Unterbrechung des Volta-Stromkreises hei'vorgerufenen 
inducirenden Kräfte mit einander im Gleichgewicht sind, so 
lehrt der Versuch, dass in diesem Falle auch bei Bewegung 
des inducirten Stromkreises das Galvanometer keinen merk- 
lichen Strom anzeigt. 
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Das Gleichgewicht, welches in dem ersten Falle der durch 
Unterbrechungen, [13] das heisst bei Oeffnung und Schliessung 
des Yolta-Stromkreises inducirten Ströme stattfindet, besteht also 
ebenfalls in dem zweiten Falle der Bewegung; und diese That- 
sache fordert, dass die Summe der Ströme, welche beim 
Uebergang aus der senkrechten Lage der Rinnen (derjenigen 
Lage, in welcher die Inductionswirkung eines jeden der beiden 
Stromkreise für sich allein gleich Null ist) in die parallele 
Lage inducirt werden, für jeden der beiden inducirenden Strom- 
kreise für sich allein die gleiche ist. 

Man kann den geschilderten Versuch unter Abänderung 
der Form der Stromkreise wiederholen, doch ist dabei grosse 
Sorgfalt darauf zu verwenden, dass die für den gesuchten Be- 
weis erforderlichen Bedingungen genau eingehalten werden. 

Indess muss zugestanden werden, dass dieser Versuch aller- 
dings nicht unmittelbar die Gleichheit beweist, von der im Theo- 
rem [b) des § 8 die Rede ist; derselbe beweist jedoch alles, 
was in unserem Falle theoretisch nothwendig ist, insofern er 
den strengen Beweis dafür liefert, dass das Verhältniss zwischen 
den beiden von uns mit A und B bezeichneten Quantitäten 
eine in allen Fällen constante Grösse ist. 

Wir sind sonach durch den Versuch berechtigt, mittels der 
algebraischen Analyse der Erscheinungen aus der Thatsache 
(b) unmittelbar den folgenden Satz abzuleiten: 

»Die Summe der in einer beliebigen Zeit durch Uebergang 
des Volta- Stromkreises aus einer Lage in eine andere indu- 
cirten Ströme ist gleich der Diflferenz zwischen den beiden 
Strömen, welche man durch Induction hätte erzeugen können, 
wenn man denselben Stromkreis nach einander in den er- 
wähnten beiden Lagen unbeweglich gehalten und geschlossen 
hätte.« 

Ein derartiger Satz führt beinahe mit Nothwendigkeit zur 
Annahme der permanenten Wirkung des inducirenden auf den 
inducirten Stromkreis, von welcher ich in der in § 5 einge- 
schalteten kurzen Betrachtung bereits gesprochen habe. Diese 
Einwirkung wurde zum ersten Male von Faraday vermuthet, 
dann aber von diesem Physiker nicht weiter verfolgt und von 
anderen Experimentatoren, mit Ausnahme von Nobili und 
Antinori, sogar in Abrede gestellt. Bei dem Leugnen einer 
derartigen permanenten Einwirkung kann man sich indessen 
nur darauf berufen, dass dieselbe bis jetzt in den Versuchen 
nicht direct zum Vorschein gekommen ist. 

2* 
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9. Bei der Aufstellung seiner Theorie hatte Ampère 
erkannt, dass es, um den Einfluss der relativen Richtung 
zweier Voltastrom -Elemente analytisch zu erörtern, zweck- 
mässig sei, diese Elemente — etwa wie man dies allgemein 
mit den auf einen materiellen Punkt wirkenden Kräften zu 
thun pflegt — durch ihre drei Projectionen auf drei ortho- 
gonale Axen zu ersetzen. Und indem er untersuchte, ob diese 
Substitution mit den Thatsachen in Einklang sei, stellte er 
unter seinen Fundamentalsätzen ein Theorem auf, welches 
dem im folgenden aufgestellten nahezu ganz analog ist: 

(c) »Eine sehr kleine geradlinige Strecke eines linearen 
Leiters, welcher den Stromkreis einer Batterie oder denjenigen 
Stromkreis bildet, der der Induction seitens des ersteren unter- 
liegen soll, lässt sich durch eine andere sehr kurze, aber 
krummlinige Strecke ersetzen, welche nur der Bedingung ge- 
nügt, dass ihre Enden mit denjenigen der geradlinigen Strecke 
zusammenfallen; practisch gelangt man auf diese Weise, indem 
man die gleiche Substitution für sämmtliche nahezu geradlinigen 
Theilchen ausführt, in welche man einen beliebigen Leiter 
zerlegen kann, [14] dahin, einen zweiten zickzackförmigen 
Leiter zu bilden, der die Curve des ersten Leiters in kurzen 
Abständen schneidet und die gleiche Fähigkeit wie dieser be- 
sitzt, sei es einen Strom zu induciren, falls er den Stromkreis 
einer Batterie bildet, sei es eine Induction zu erfahren, das 
heisst einen inducirten Strom zu zeigen, falls er den inducirten 
Stromkreis bildet.« 

Zur Bestätigung dieses Satzes {c) brauchte ich selbstver- 
ständlich nichts anderes zu thun, als einen inducirten Leiter 
zwischen zwei inducirende zu bringen, von welchen der eine 
zickzackförmig oder auf ähnliche Weise gebogen war, der 
andere nicht; oder ich konnte einen inducirenden Stromkreis 
zwischen zwei inducirte bringen^ die die gleichen Verhältnisse 
wie die vorigen inducirenden Leiter darboten, und dann be- 
obachten, ob die von den beiden inducirenden Stromkreisen 
in dem einen inducirten, oder die von dem einen inducirenden 
in den beiden inducirten Stromkreisen wachgerufenen Ströme 
sich in einem Galvanometer, in welchem sie entgegengesetzte 
Richtung besitzen, genau das Gleichgewicht halten — was 
auch in der That der Fall war. 

10. Der Satz (c) beweist, dass man einem kleinen Theil 
eines inducirten oder inducirenden Leitungsdrahtes das Vieleck 
substituiren kann, dessen Seiten den Projectionen der besagten 
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geradlinigen Strecke auf drei rechtwinklige Axen gleich und 
parallel sind. Es seien ds und ds' bezw. je ein Element des 
inducirenden und des inducirten Leiters, 7' die Verbindungs- 
linie ihrer Mittelpunkte, ö und ö' die Winkel, welche ihre 
Richtungen mit der stets in demselben Sinne genommenen 
Richtung von r einschliessen, endlich ö der Winkel, welchen 
die beiden durch r und je eines der Elemente gehenden 
Ebenen mit einander bilden. Nach dem Gesagten kann, wie 
man sieht, ds durch zwei andere Elemente oder Projectionen 

ds' sind] ds'co^dj 

und ds^ durch die Projectionen 

ds' • cos 6' ; ds' • sin ö' • cos ^ ; ds' • sin ö' • sin d 

ersetzt werden. 

Man beobachte nun, dass das Element ef^ -sin auf die 
Elemente ds'- cos ff und ds'- sin ö'- sin ò gar nicht inducirend 
wirken und ebensowenig von denselben, falls es der inducirte 
Leiter wäre, eine Induction erfahren könnte; oder genauer 
gesagt könnte dasselbe in diesen Elementen nur gleiche und 
von ihren Mittelpunkten aus nach beiden Seiten entgegengesetzt 
gerichtete Ströme erzeugen, weil das Element ds' • cos ff einer 
Geraden, nämlich der r, angehört, welche durch die Mitte des 
Elementes ds • sin d geht und zu demselben normal gerichtet 
ist, wie andererseits das Element ds''Bmff'SÌiiò normal ist 
zur Richtung von ds • sin und ebenso zur Geraden r, welche 
durch seinen Mittelpunkt geht und ihrerseits zu beiden Ele- 
menten normal ist. 

Die gleiche Ueberlegung wiederhole man bezüglich des 
Elementes ds • cos und der beiden anderen Elemente 

ds' • sin ö' • cos d und ds' • sin ö' • sin (5 ; 

[15] es ergiebt sich dann, dass die Induction des Elementes 

ds • sino auf ds'* sino'« cosd 

und des Elementes 

ds • coso auf ds'' coso', 

oder umgekehrt, allein übrigbleibt. 

Es ist dabei immer angenommen, dass r im Verhältniss 
zu ds und ds' sehr gross sei^ 

Die Versuche der Paragraphen 3 und 4 führen ohne 
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Schwierigkeit zu dem Schlüsse, dass die in dem inducirten 
Elemente entwickelte elektromotorische Kraft der Länge des 
inducirenden sowohl wie des inducirten Elementes proportional 
ist. Bezeichnen wir also mit ds und ds' diese beiden Längen, 
mit A und B zwei Constanten, deren Grösse von der Stärke 
der Batterie und von allen anderen Versuchsbedingungen ab- 
hängt, welche nicht in der Richtung und dem Abstand der 
Elemente von einander inbegriffen sind und deshalb nicht in den 
Bereich der gegenwärtigen Untersuchungen fallen, die nicht der 
Ursache der Erscheinungen nachgehen, sondern sich nur mit 
den galvanometrisch messbaren Wirkungen befassen ; ziehen wir 
dann noch in Betracht, dass die erwähnte elektromotorische 
Kraft, welche wir mit d'^E bezeichnen wollen, von einer 
Function f[r) des Abstandes r abhängig ist, so können wir 
schreiben : 

(1) d^E =f[r) ' [A coso • coso' + i5 sino • sino'- cosrf) ds • ds\ 

Die beiden willkürlichen Constanten A und B sind in die 
Gleichung (1) um der nöthigen Allgemeinheit willen einge- 
führt; wie wir später sehen werden, kann man, falls die Be- 
trachtung auf den Fall der geschlossenen Ströme beschränkt 
bleibt, statt dessen die beiden Constanten einander gleich oder 
B^= setzen und nur A beibehalten. Gleichbedeutend damit 
wäre die Aussage, dass, falls die beiden Elemente ds und 
ds normal zur Verbindungslinie r ihrer Mittelpunkte ge- 
richtet und im Vergleich zu dieser sehr klein sind, das heisst 
also falls man dieselben als zwei Punkte an den Enden einer 
Linie betrachten darf, dann keine inducirte elektromoto- 
rische Kraft, das heisst keine Veranlassung für eine Be- 
wegung der Elektricität besteht, die eher nach der einen als 
nach der anderen Seite normal zur Linie r, längs deren die 
inducirende Kraft wirksam ist, gerichtet wäre. Indessen ist 
eine derartige Ueberlegung nicht vollkommen genau, ja sie kann 
vielleicht sogar vollständig falsch sein; gleichwohl durfte sie 
mit dem Vorbehalt, dass sie zu nichts verpflichtet, nicht un- 
erwähnt bleiben. 

Alle bisher von den Physikern angestellten Versuche 
über die Aenderung der Kraft des inducirten Stromes bei 
Aenderung des Abstandes zwischen den beiden Stromkreisen 
haben zwar noch in keinem besonderen Falle — mit Ausnahme 
des Satzes (d) '), welchen ich [16] vor einigen Monaten in dem 

ij S. den folgenden § 13. 
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Yon Prof. Tortolini in Rom publioirten Journal mittheilte und 
den ich im Folgenden noch behandehi werde — ein mathe- 
matisch formulirbares Gesetz dieser Kraft kennen gelehrt, 
aber sie beweisen immerhin, dass der Betrag der Function 
f{r) mit Zunahme der Variablen r beständig abnimmt und, ohne 
sein Vorzeichen zu ändern, für r = oo gleich Null wird. Die 
allgemeine Form, welche wir bei dem gegenwäi*tigen Stande der 
Wissenschaft jener Function zuschreiben könnten, wäre sonach 
diejenige einer nach umgekehrten Potenzen der Variablen ge- 
ordneten Reihe. Der Einfachheit halber werden wir jedoch 
die Form dieser Function einschränken und nur ein beliebiges 
Glied derselben herausgreifen; wir setzen also, indem wir mit 
91 eine beliebige Zahl bezeichnen, 

wobei indessen diese Wahl durch die Art der Bestimmung 
der Constanten n gerechtfertigt werden wird. Bezeichnet e 
den Winkel, welchen die Richtungen von ds und ds mit ein- 
einander einschliessen, so ist 

cos€ = coso • coso' + sino • sino'« cosd 

und demnach 

(2) d^E = "lì-^ m - B) coso . coso' + B cos«] . 

Der Betrag der gesammten elekro motorischen Kraft, 
welche in dem geschlossenen linearen Sti*omkreise ó' durch 
momentane Unterbrechung oder Schliessung des inducirenden 
oder Batteriestromkreises s entwickelt wird, ergiebt sich mittels 
zweier über die beiden Stromkreise zu erstreckender Inte- 
grationen. 

In dem inducirenden Stromkreise ist die Variable s von 
einem beliebigen Punkte dieses Stromkreises aus, aber in der 
Richtung des Batteriestromes zu messen. Im inducirten Strom- 
kreise kann die Richtung, in welcher s zu nehmen ist, und 
ebenso der Ausgangspunkt nach Belieben gewählt werden; um 
eine Festsetzung zu treffen, wollen wir jedoch annehmen, es 
circulire in diesem Stromkreise ein Strom in einer bestimmten 
Richtung, etwa der bei Unterbrechung des Batteriestromes in- 
ducirte Strom, und wir rechnen dann s' in der Richtung 
dieses Stromes. Die Winkel und 0' werden wir immer 
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zwischen den beiden Schenkeln messen, von welchen der eine 
durch diejenige Hälfte des betrachteten Elementes, in welcher 
sich der angenommene Strom vom Scheitel des Winkels ent- 
fernt, der andere sowohl für 6 als für 0* durch die stets in 
dem gleichen Sinne genommene Richtung von r gebildet ist; 
als Winkel e gilt derjenige, in dessen beiden Schenkeln sißh 
die beiden Ströme vom Scheitel entfernen. 

11. Die Gleichung (2) lässt sich in verschiedene Formen 
bringen, die je nach den Umständen mehr oder weniger brauch- 
bar sind. Es seien x^ y und z die Coordinaten des Mittel- 
punktes von ds^ x\ y und z diejenigen des Mittelpunktes 
von ds^ so erhalten wir die Formeln 

[17] r^ = [x^xr + [y^yr + {z^zj, 
^, X — X* dx' . y — y' dy' . « — z' dz' 

cosö'= -ri + - — ^ -r7 H :ri , 

r ds r ds r ds 

co3g^ ^-^' ^^ I y-y' ^y , ^-^' dz 

r ds r ds r ds' 

dx dx' , dy dy . dz dz' d^r , dr dr 

ds ds' ds ds' ds ds' ds-ds' ds ds'^ 

aus welchen, wenn A=k'B gesetzt und der Einfachheit halber 
der daraus resultirende, allen Formeln gemeinsame Factor A 
weggelassen wird, sich ergiebt: 



(3) 



ds ds' I d^r . . dr dr' 



ds ds* 



(4) 






ds ds 



;) 



ds ds'. 



Endlich folgt vermittels einer von Plana in seiner schönen 
Arbeit über die ^mpère'sche Theorie angegebenen Trans- 
formation: 



(5) d*E = ds''' 



f\dx . ., ^^ [x — x')dr ^ 
+ cosa'l^pj + (* — ^) ^nfi J 

+ ^OSP [-n + l'*^ — 1) -n+i J 

I ' r^^ I /z. 1 \ (^ "■ ^') dr\ 



Elektrodynamische Indnction. I. 25 

Hierin bezeichnen «', /?', y die Winkel, welche die Richtung 
des in c?«' fliessenden Stromes mit den Coordinatenaxen ein- 
schliesst. Falls der Strom seine Richtung änderte und die 
entgegengesetzte annähme, so wären in der Gleichung (5) die 
Vorzeichen von dx^ dy und dz zu ändern. 

Gehen wir zur Bestimmung der Constanten n über. 

[18] 12. Zu diesem Zwecke beginnen wir damit, unsere 
Formeln auf den einfachsten Fall anzuwenden, welchen der 
Versuch darbieten kann, auf den Fall nämlich, dass die Leiter 
s und s' längs des Umfanges zweier horizontaler Kreise ge- 
führt sind, deren Radien bezw. = ^ und = ^' sind und deren 
Mittelpunkte auf derselben Normalen zu ihren Ebenen liegen. 
Wenden wir die Formel (2) an. 

Von der Mitte des inducirten Elementes ds* führe man 
eine Ebene durch den Mittelpunkt des inducirenden Kreises, 
in welchem sich der Coordinatenanfang befinden soll. Als 
;?-Axe nehmen wir die verticale und als y-Axe den Durch- 
schnitt der ei*wähnten Ebene mit der Ebene des inducirenden 
Ringes; a, /?, y bezw. «', /?', y' seien die Winkel, welche zwei 
zu ds bezw. ds' parallele Gerade mit den positiven Richtungen 
von x^ y und z einschliessen; q) sei der Winkel zwischen 
den beiden Verticalebenen , welche durch die Mitte je eines 
der Elemente und die ^r-Achse gehen. Es ist 

:c'= , y' = ^' , «' = const. , 

X = Q sin^) , y = Q cosqp , z = j 

r* = z'* + q^'-'2qq' cos ?) + ?'% 

cos« = — cosy , cos/5? = siny , cosy = , 

cos€ = — cosqp • cosa'+ sin 9) . cos/ö?' , 

, — osin()p ^'— ocoscp , , z' 

coso = cos« 5 L-L cos/y • 5^ 5^ ^ + cosy , 

r r ' r ' 

^, — g sinop , . ö' — p cosrp , sinop 

coso' = — cosfìp ^ + smcp • ^ 5 c. = q — z. . 

T TT 

In den vorstehenden Formeln ist vorausgesetzt, dass der 
Batteriestrom im inducirenden Stromkreise s von dem posi- 
tiven X zu dem positiven y fliesse, entgegengesetzt der Rich- 
tung, in welcher die Bögen (p von den positiven y aus ge- 
rechnet werden; die a', ß', y unterliegen keiner Beschränkung. 
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Nach Vornahme der entsprechenden Substitutionen ergiebt 
sich 

+ (A-B) ,' {(,'cos/S'+ .'cos/) ?S| - , cos^' 2£!|#^ 

,sin*r/)n - , , 
— pcosa -^^Udsds ; 

[19] und da 

ds = qdcp , 

/^incp'dcp /• sinqp cosqp dcp 



/9Ìv}cpdcp 1 Pco^cpd(p 

so folgt 

27t 

fn\ JT7 nB+ A — B , ,, rcoscprfo) 
(6) dE='-q ^^^-^^ (^osa-ds J --y-^ ' 



Um den Fall zweier paralleler Kreise zu behandeln, haben 
wir in der Gleichung (6) cosa' = 1 zu setzen. Machen wir noch 
der Einfachheit halber Q = q' und mithin 

r« = 2:'*z/*; ^*= 1 + 2j9«(l — cosr/)); p = Xj 
so ergiebt die Integration nach s': 



27t 

E= —2n "^ ' " ^ J 



nB + A — B q'^ f c,o^cpdcp 







In dieser Gleichung lässt sich, wie wir sehen werden, der 
Werth von n experimentell bestimmen, wenn man dafür sorgt, 
dass p Constant bleibt, weil in diesem Falle das Integral in 
der Formel (6) einen constanten Werth behält. 

Wir müssen demnach experimentell untersuchen, wie sich 
die Intensität der inducirten Ströme ändert, wenn die Entr- 
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fernungen «' proportional den Durchmessern q' unserer beiden 
gleichen Kreise variiren. 

13. Ich nahm zwei Holzcylinder und führte um jeden nor- 
mal zur Axe eine Windung des Drahtes, welcher den indu- 
cirten Stromkreis bilden sollte. Um einen dieser Cylinder, 
welcher mit A bezeichnet werden mag, legte ich ferner auf 
die gleiche Weise eine einzige Windung des inducirenden 
Stromkreises, ebenso um den Cylinder B eine einzige Win- 
dung desselben Drahtes. Ich traf die Anordnung derart, dass 
die von den beiden Paaren inducirter und inducirender Ringe 
inducirten Ströme im Galvanometer einander entgegengesetzt 
waren. Um nicht gegenseitig auf einander inducirend zu 
wirken, befanden sich die beiden Cylinder in grossem Abstand 
von einander; und die Drähte, welche zur Verbindung der 
beiden inducirten Ringe untereinander und ebenso der indu- 
cirenden Ringe untereinander dienten, waren so angeordnet, 
[20] wie ich schon in § 5 angegeben habe. Im Uebrigen war 
die Versuchsanordnung die bereits beschriebene. 

Die beiden Cylinder A und B hatten nicht den gleichen 
Durchmesser; vielmehr war der Durchmesser von B doppelt, 
dreifach so gross u. s. w. wie derjenige von -4, Je nachdem 
die Entfernung zwischen seinen beiden Ringen gleichzeitig das 
Doppelte, Dreifache u. s. w. der Entfernung zwischen den Ringen 
des Cylinders A — dessen Durchmesser der gleiche blieb — 
betrug. Auf diese Weise bemerkte ich, dass, wenn die Ent- 
fernung zwischen den Ringen unverändert blieb und das Gal- 
vanometer keinen Ausschlag geben sollte, gleichzeitig von dem 
Stromkreis der Batterie zwei, drei Windungen u. s. w. zu dem 
inducirenden Ringe von A hinzugefügt werden mussten; das 
heisst, ich musste die inducirende Kraft in dem inducirenden 
Ringe, welcher beständig in gleicher Entfernung von dem 
gleichen inducirten Ringe von unveränderlichem Durchmesser 
blieb, nach einander auf das Doppelte, Dreifache u. s. w. 
bringen. 

Ich stellte den Versuch auch auf folgende Weise an. Ich 
nahm zwei Cylinder A und £, deren Durchmesser im Ver- 
hältniss von 1 : 2 standen. Die Entfernung zwischen den 
beiden Ringen wurde auf A beliebig, auf B doppelt so gross 
gewählt: ich constatirte dann, dass die Nadel des Galvano- 
meters auf Null blieb, das heisst, dass die inducirten Ströme, 
welche in entgegengesetztem Sinne flössen, einander gleich 
waren, wenn die Zahl der Windungen auf dem inducirenden 
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Cylinder A das Doppelte derjenigen auf dem Cylinder B be- 
trug. 

Diese Versuche führen zu dem folgenden experimentellen 
Satze: 

[d) »Die Intensitäten der Ströme, welche im Falle gleicher 
Grösse des inducirten und des inducirenden Ringes, die ein- 
ander parallel und mit ihren Mittelpunkten auf der gemein- 
samen Normale ihrer Ebenen angeordnet sind, inducirt werden, 
sind proportional zum Durchmesser der Ringe, wenn die Ent- 
fernung zwischen diesen sich proportional zu diesem Durch- 
messer ändert«. 

Wir müssen jedoch darauf aufmerksam machen, dass dieser 
Satz auch noch bestehen bleibt, wenn die beiden Kreise durch 
inhaltsgleiche Vielecke, deren Seiten gleich und parallel gelagert 
sind und deren Mittelpunkte sich auf derselben Normalen ihrer 
Ebenen befinden, ersetzt werden. 

Der Satz (rf), zusammen mit der Formel (6), liefert offen- 
bar n=i. Die Formeln (2), (3) und (4) gehen daher in die 
folgenden über: 

(2') d'E s= ^^ {{A - B) coso coso' 4- B cos«} , 

dry 






(4') d^E =-^r-^d ' £, ds ds' . 

[21] Aus der Gleichung (3') ist nun zu ersehen, dass im 
Falle eines geschlossenen inducirten Stromkreises — und einen 
anderen Fall können wir nicht erörtern — der Werth des 
ersten Gliedes auf der rechten Seite an den Grenzen des In- 
tegrals gleich Null ist; diese Gleichung lässt sich demnach 
auch schreiben 

j.„ k dr dr . . , 

d^E = Y- -j-fdsds . 

r ds ds 

Bei geschlossenen Stromkreisen darf man demnach als Aus- 
druck der elektromotorischen Kraft eine beliebige der folgen- 
den zwei Formeln oder auch ihre Summe nehmen: 



ElektrodynamiBoke Indnction. I. 29 



d*E = C^^ da d$\ 



d*E = C'^^^^^^dsds'. 



C und C sind in diesen Gleichungen Constanten. 

Die zweite Formel scheint uns allerdings den Vorzug zu 
verdienen; das Resultat bleibt jedoch in beiden Fällen das 
gleiche ) weil der Unterschied zwischen beiden Formeln einen 
Ausdruck darstellt, welcher bei der Integration über einen ge- 
schlossenen Stromkreis zu Null wird. Für einen offenen Sti'om- 
kreis, wo kein Strom vorhanden ist, lässt sich die Frage vor- 
erst noch nicht vollständig durch Bestimmung des Werthes 
von k entscheiden. 

Diese Unbestimmtheit des Werthes von k mag auf den 
ersten Blick sehr sonderbar erscheinen; man bedenke jedoch, 
dass diese Bestimmung vollkommen zwecklos wäre, da der 
einzige dem Experiment zugängliche Fall vorerst derjenige der ge- 
schlossenen Ströme ist ; wir müssen sogar einer Methode dankbar 
sein, welche der Gleichung (2') oder (3') die volle Allgemein- 
heit belässt, welche derselben im gegenwärtigen Versuchsstadium 
zukommt. In einer anderen Arbeit hoffe ich zur vollständigen 
Beantwortung der Frage geeignete Versuche anstellen zu können; 
für den Augenblick jedoch dürfen wir die allgemeine Form 
der Gleichung (3') nicht aus dem Gedächtniss verlieren; nur 
um der einfacheren Rechnung willen ist es uns erlaubt, im 
Falle geschlossener Ströme einen Theil dieser Gleichung zu 
vernachlässigen oder, wenn man will, der Constanten k einen 
speciellen Werth zu geben und damit eine der beiden letzten 
obigen Formeln zu acceptiren. 

Alles dies erklärt, wie die Herren Weber und Neu-- 
mann^ trotzdem sie von gänzlich verschiedenen h3^othe- 
tischen Grundlagen ausgehen, doch im Falle der geschlossenen 
Ströme schliesslich zu Integralen von derselben Form ge- 
langen können, die in ihren Ergebnissen mit der vorliegenden 
Theorie, das heisst mit den Versuchen, übereinstimmen, während 
im allgemeinen Falle ihre Formeln durchaus von einander ab- 
weichen und auch mit der vorliegenden keine Aehnlichkeit be- 
sitzen. In der That wäre es jetzt ein Leichtes, Hypothesen 
zu ersinnen, welche [22] zur Formel (3') führen könnten, oder 
zu einem speciellen Fall derselben für einen beliebigen nur 
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von Null verschiedenen Werth von h. Schwierig wäre nui- 
die Anfstellung einer einfachen, klaren Hjrpothese, welche 
diese Formel lediglich von den einfachen und bekannten Natur- 
gesetzen abhängig machte. Und diese Schwierigkeit ist bis 
jetzt auch für die ^7Wjö<?re'sche Formel unüberwindlich ge- 
blieben. Ich muss hinzufügen, dass die in der erwähnten Ar- 
beit von Herrn Weher aufgestellte ungemein geistreiche Hypo- 
these dazu geeignet ist, die Erscheinungen der Induction 
und der elektrodynamischen Anziehung auf elegante Weise 
von einem gemeinsamen Gesichtspunkte aus zu umfassen; man 
muss jedoch mit Weber für die Anziehungs- und Abstossungs- 
kräfte der elektrischen Fluida in den Volta -Stromkreisen so 
complicirte Gesetze annehmen, dass deren Erklärung sicher 
keine geringere Schwierigkeit bieten würde als diejenige, welche 
man bei Erklärung der Formel selbst, welche ein Versuchs- 
ergebniss darstellt, zu überwinden hätte. 

Im Falle der Induction bei relativer Bewegung eines ge- 
schlossenen Stromkreises ist d^E als Function der Zeit t zu 
betrachten ; und gemäss dem Theorem (è) stellt die Ableitung 
nach jener Variablen den Ausdruck der elementaren elektro- 
motorischen Kraft für die Untersuchung der Erscheinungen 
von der Classe [B] dar. Fürs erste jedoch behandeln wir 
das Problem in der Weise, dass es überflüssig wäre, die Ana- 
lyse durch diese Ableitung zu compliciren. Immerhin scheint 
es zweckmässig, darauf aufmerksam zu machen, dass die durch 
Aenderung der relativen Lage der beiden Elemente ds und 
äs erzeugte Kraft d^M^ wenn nur r in Betracht gezogen 
wird, in umgekehrtem Verhältnisse des Quadrates dieser 
Variablen abnimmt und somit einem der allgemeinsten Natur- 
gesetze unterliegt. 

14. Aus der Gleichung (6) ist ferner zu entnehmen, dass 
die elektromotorische Kraft, die beim Stromschluss von einem 
Stromkreise vom Radius q in einem Elemente ds* inducirt 
wird, welches mit der Normalen zu der zu dem Stromkreise 
normalen und durch dessen Mittelpunkt und denjenigen von 
ds' gehenden Ebene einen Winkel a! einschliesst, durch die 
Formel 

(7) dE=-gAco,a'ds'p-^^ 
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gegeben ist, welche sich leicht auf elliptische Functionen 
Zurückführen lässt. 

Ist q' die Entfernung des Elementes ds von der Axe, 
welche dnrch den Mittelpunkt des Kreisstromes geht und normal 
zu dessen Ebene gerichtet ist, so ist, wie wir bereits sahen, 

r« = z^ -]- Q* — 2^^' cosqp + q'* . 

z bezeichnet die Entfernung zwischen da' und der Ebene 
des Stromes. Ist der Radius q sehr klein, so lässt sich die 
Formel (7) annäherungsweise durch die folgende ersetzen 

(8) dE= — Artco^a' l^ .^y/J ^' > 

23] welche uns bald von Nutzen sein wird. Die Formel (8) 
ässt sich sehr leicht auf den Fall der von einem Magnet- 
stab auf eine cylindrische Spirale ausgeübten Induction an- 
wenden, die Formel (7) dagegen auf den Fall zweier ebener 
und paralleler Spiralen, deren Mittelpunkte sich auf der gemein- 
samen Normalen ihrer Ebenen befinden. Solche Anwendungen 
werden demjenigen von Nutzen sein, der sich mit der nume- 
rischen Bestätigung dieser Theorie beschäftigen will. Ich 
fürchte nicht, dass die Formeln, welche in dieser Arbeit mit- 
getheilt sind, oder aus denselben abgeleitet werden können, 
etwa nicht mit den Versuchen übereinstimmen, falls sie in den 
verschiedenen Einzelfällen auf Zahlen zurückgeführt werden; 
aber ich suche keine Stütze in derartigen Bestätigungen, weil 
ich weiss, dass man in vielen Einzelfällen oft zu denselben 
Formeln gelangt, auch wenn man von vollständig verschiedenen 
Theorien ausgegangen ist, und weil auch von einander ab- 
weichende Formeln innerhalb der Grenzen der unvermeidlichen 
Fehler und des Versuchsgebietes gleiche Zahlenwerthe liefern. 
Wer die vorliegende Theorie discutiren wiQ, hat hauptsächlich 
die Fundamentalversuche zu prüfen. 

15. Betrachten wir den Fall zweier geradliniger, parallel 
oder normal zu einander gerichteter Leiter. Greifen wir zur 
Formel (3'), die, wie wir sahen, in die Gestalt 

r 

gebracht werden kann. Setzen wir zunächst voraus, die 
Leiter seien zu einander parallel; um die Vorzeichen von cos 
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nnd cos 0' festzusetzen, wollen wir femer annehmen, beide 
Leiter seien im gleichen Sinne von einem Strome durchflössen. 
Ihre Lage sei horizontal nnd der Coordinatenanfang befinde 
sich am Ende eines derselben; die z-Axe sei vertical, nnd die 
X'Axe parallel zn den Leitern gerichtet. Danach können wir 
schreiben 

r« = {x' — x)^ + y'* + z* ; coso = ^_Zl£ ^ ^osÖ' 

(PE = k^^-^:^dxdx\ 
Es ist nun folgender Ausdruck zu berechnen: 

J r^ y^x'-^-xf + y'^-^-z'^ 

+ log (rc' - rr + y[x'-.xf+y'^ + z^) . 

Sind a und h die Theile, in welche einer der Leiter dui*ch 
die vom Ende des anderen Leiters ausgehende y2;-Ebene zer- 
legt wird, so ist 



a 



[24] n^' - ^r aa^. ^-^ 

+ log(a - a; + V(a -a;)« + y'«H-«'«) 

nnd somit 

a 



-6 



— (a — a;) log {a-'X + y(a — a:)* -hy'* + 2'*) 

wobei diese letztere Integration von rr = bis a: = der Länge 
des Leiters zu erstrecken ist. Diese Formel gilt für den 
Strom, welchen ein geradliniger von einem Batteriestrom 
durchflossener Leiter beim Unterbrechen oder Schliessen des 
Stromes in einem zu ihm parallelen Leiter inducirt. 
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Behalten wir dasselbe Coordinatensystem bei nnd be- 
trachten wir zwei geradlinige Leiter, von welchen der eine 
in der iP-Axe und mit dem einen Ende am Coordinatenursprnng 
liegt, der andere parallel zur y-Axe, also normal zum vorigen, 
gerichtet ist. Wir können sehreiben 

r* = (a — a;)» + y'» + y'; co8Ö = ^-^^; cos(?'=?^ 

d^E = k — 3— y'dy'dx , 

und es ergiebt sich, wenn a und h die Theile sind, in welche 
der erste Leiter durch die den zweiten Leiter enthaltende und 
zur y^-Ebene parallele Ebene zerlegt wird, 






a + 6 

r 



^^'^'^^y dy'dx = yW+Y^^ — Va« + y'* + 7^ 



u 



wobei das unbestimmte Integral von y' = bis y' = der 
Länge des zweiten Leiters zu erstrecken ist. 

[25] Die vorstehenden Formeln lassen sich leicht auf den 
Fall anwenden, dass der inducirende und der inducirte Leiter 
um den Umfang zweier paralleler Rechtecke gelegt sind, und 
mithin auch auf den Fall, dass die beiden Stromkreise ebene 
Spiralen bilden, welche die Flächen jener Vierecke einnehmen. 

16. Ein beliebiger geschlossener Stromkreis lässt sich als 
die Qrenzcurve einer Fläche betrachten; und denkt man sich 
diese Fläche durch zwei zu einander normale Schaaren von 
Ebenen, die in gleichen, unendlich kleinen Abständen parallel 
auf einander folgen, durchschnitten, so lässt sich die Wirkung 
des besagten Stromkreises durch diejenige der sämmtlichen 
kleinen Elementarvierecke ersetzen, in welche die Fläche 
durch jene Ebenen zerlegt ist. Ist dieser Stromkreis der in- 
ducirende, so hat man sich all diese Vierecke von ebensovielen 
Strömen, und zwar sämmtlich in gleichem Sinne, umflossen zu 
denken; die Aussenwirkungen der innerhalb der Fläche ge- 
legenen Seiten der Vierecke vernichten sich dann gegenseitig 
und es bleiben nur diejenigen der Seiten, welche den Umfang 
der Fläche, das heisst den inducirenden Stromkreis bilden. 
Ist der Stromkreis dagegen der inducirte, so verbleiben in der 
Summe der auf sämmtlichen Seiten der Vierecke inducirten 
elektromotorischen ELräfte ebenfalls nur diejenigen der Seiten, 

Ostwald'g Elassilcer. 109. 3 
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welche den inducirten Stromkreis bilden. Dieser Kunstgiiff 
in der Betrachtung der Wirkung eines Stromkreises nach 
aussen wurde zuerst von Ampère angewendet. 

Bei der elektromagnetischen Induction kann es von Nutzen 
sein, eine Formel zu kennen, welche wir jetzt entwickeln werden 
und welche die bei momentaner Magnetisirung von einem mag- 
netischen Element in einem jener Vierecke inducirte elektro- 
motorische Kraft ausdrückt — das heisst die elektromotorische 
Kraft, welche durch die Schliessung eines im Vergleich zu 
seiner Entfernung vom inducirten Leiter unendlich kleinen 
Kreisstromes in einem längs des Umfanges eines ebenfalls un- 
endlich kleinen Vierecks gelegten Leiter inducirt wird. 

Bezeichnet q den Radius des Kreisstromes, welcher das 
magnetische Element repräsentirt, q' den Abstand des indu- 
cirten Elementes ds' von der im Mittelpunkte desselben zu 
seiner Ebene normalen Axe, a! den Winkel zwischen du' und 
der Normalen zu der Ebene, welche durch die Mitte von ds* 
und ebenso durch diejenige des Kreisstromes geht und zu 
dessen Ebene normal gerichtet ist; bezeichnet ferner r^ die 
Entfernung zwischen dem Mittelpunkte des magnetischen Ele- 
mentes und demjenigen des inducirten Elementes ds\ so ist, 
wie wir sahen, die elektromotorische Kraft nach Gleichung (8) 

dE = — ÄTZq^ 3 — • ds . 

Bedienen wir uns rechtwinkliger Coordinaten mit dem Ursprung 
im Mittelpunkte des Kreisstromes; die rry-Ebene sei diejenige 
des Kreisstromes, es seien xyz die Coordinaten des Mittel- 
punktes des Vierecks, ferner 

[26] r* = a;« + j/* + z" 

und 2J und IJ' die Längen seiner Seiten; abc resp. 
a'ó'c' seien die Cosinus der Winkel zwischen den durch den 
Coordinatenanfang parallel zu 2^ und 2^d' gelegten Geraden 
und den positiven Richtungen der xyz. 

Die Entfernungen r^r^r^'r^ zwischen dem Cordinatenan- 
fang und den Mittelpunkten der vier Seiten des Vierecks 
lassen sich durch die Gleichungen 

r\ = {x + J-a']* + (y + J'bJ + [z + J'cJ , 

r\ = (x — J'aJ + [y- J'b'f + [z- J'c')* , 

r;» = (a; + Ja)* + (y + Jbf + {z + Je)* , 

ri» = (x- Ja)* + (y - Jb)* + {z — Je)* 
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ausdrücken; ebenso sind die Entfernungen QìQ^Qi'q^' dieser 
vier Punkte von der 2-Axe 

CJ = (a; + J'aJ + {y + J'bJ , 

^\ = [x-J'aJ + [y-J'b')\ 
Q'* = {x + Ja)* + (y + Jb)* , 

Q;^ = (x-Ja)* + {y-Jb)*; 

und die Cosinus der Winkel, welche die Normalen zu q^q^ 
Q^' Q^ und der «-Axe mit den positiven Riehtungen der x- 
und y-Axe einschliessen, sind 



y - J'b' X — J'V 

y + Jb x-\-Ja 

y — Jb X — Ja 

[27] Man beachte nun, dass die Cosinus der Winkel, welche 
die Richtung des in einer Seite 2 z/ fliessenden Stromes mit 
den positiven Richtungen von xyz einschliesst, durch 

a j J , <? , 

ausgedrückt werden können und dass somit die Richtungs- 
cosinus des Stromes, welcher in der zu jener parallelen Seite 
fliesst, durch 

— a, —^bj — c 

ausgedrückt sind. Da ferner der ßtrom, welcher die eine 
Seite von der Länge 2 z/, z. B. die vom Coordinatenanfang ent- 
ferntere, durchfliesst, durch diejenige Seite 2 z/' zurückkehren 
muss, welche von den beiden die Länge 2 z/' besitzenden 
Seiten die vom Ursprung weiter entfernte ist, so ergiebt sich, 
dass die Richtungscosinus des Stromes, welcher die bezeicb- 
nete Seite von der Länge 2 z/ ' und die zn ihr parallele durch- 
fliesst, bezw. gegeben sind durch 

a' , y , c' ; 

3* 
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und die Cosinus der Winkel of^a,o/cif^', welche von den er- 
wähnten Normalen zu Q^ Q^Qi' Q^' und den vier Seiten des Vier- 
ecks eingeschlossen werden, liefern die Gleichungen 

Q^ cos 0f4 = (y + J'b')a — (a: + J'a') b , 
Q^ cos a, =3 — (y — J'b')a + (a; — d'a')b , 
q[ cos a[ = — (y + z/a)a' + (a? + ^ J) 6' , 
q'^ cos «,' = (y — Ja) a' + (a: — <^ò) ä' . 

Angenähert ist femer 

^ = p + TT (^ «' + y *' + « ^ ' ) » 

,-:7r = p' + -^(^a + y* + ^c), 
;7r = ^-7r(^« + y* + «^)- 

[28] Die Ausdrücke 

g^ cos « , gt cos a^ , q[ cos a[ , g^ cos «; 
2J ^^ , 2^ -;3 , 2^ TTT—» 2z/ — — 

'k ^i '{ ^1 

lassen sich nunmehr leicht aufstellen; man gelangt, unter Ver- 
nachlässigung der dritten Potenzen von J und J\ zu fol- 
genden Formeln: 

durch deren Summirung — unter Berücksichtigung von r* — 2' 
= ic* + y^ -^ sich ergiebt 
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- 2'-^^ L^ ;> Ti i(** -ba')j + {ca'- ac') f 

+ [be' ^ cb') ^\]. 

stellt nun 

Ax + By + C« = 

die Gleichung der zum Viereck parallelen und durch den Co- 
ordinatenanfang gehenden Ebene dar, so ist, wenn N die 
Normale zu dieser Ebene bezeichnet, 

A = cos [Nyx) = bc' — c5' , 
B = cos [N^ y) = ca' — ac' , 
C = cos (iV, 2) = aV — 5a , 



wobei 



aa'+ 6&' + cc' = 

^» + J5« + C* = 1 . 



[29] Berücksichtigen wir noch, dass z' die Normale — die 
wir mit iV' bezeichnen wollen — zur Ebene des Kreisstromes 
darstellt, so erhalten wir die Gleichung 

(9) - d*Jlf = A ^!^:pL (co8{iNr, N') - 3 co8(iV; r) . cos [N\r)} , 

in welcher (t^M die gesuchte elektromotorische Kraft ist. In 
der Gleichung (8) ist dabei an Stelle von fcq'^ das Element 
d(x} gesetzt, eines von denjenigen, in welche wir uns die von 
dem gesammten Stromkreise umschlossene Fläche zerlegt den- 
ken; ebenso diJ an Stelle von \JJ'^ der Fläche des ele- 
mentaren Vierecks. 

17. Die Gleichung (9) hat dieselbe Form wie Gleichung (2) 
und hätte mithin durch die nämlichen allgemeinen Betrach- 
tungen gewonnen werden können, welche zur Aufstellung der 
Gleichung (2) geführt hatten — oder genauer gesagt, dieselbe 
bedingt ein Theorem, welches dem in § 9 mit [c] bezeichneten 
analog ist. Es ist also, wenn man die durch einen bewegten 
Magnet erzeugten Ströme der Rechnung unterziehen will, be- 
treffs der Gleichung (9) dasjenige zu wiederholen, was in § 13 
bezüglich <fìE gesagt wurde. 
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Eine leichte nnd bereits bei einer anderen Gelegenheit an- 
gedeutete Transformation der Gleichung (9) ergiebt, wenn ds 
und ds' zwei normali durch die Mittelpunkte der Flächenele- 
mente dtü und dto* gehende geradlinige Elemente bezeichnen 

e? — 

T 

d'^M= A^^ z-, du) . rfcü' . 

äs . äs 

Um also den Fall der Induction zwischen zwei Solenoiden oder 
elektrodynamischen Cylindem mit den constanten Querschnitten 
dco und dio'j deren Leitcurven s und s' seien, zu behandeln, 
kann man, wenn C eine dem Produkt der besagten Quer- 
schnitte sowie der elektromotorischen Kraft der Batterie u. s. w. 
proportionale Constante bezeichnet, als Elementarformel die 
folgende Gleichung 

(10) d*M=C-i—^,ds.ds' 

in Anwendung bringen; dieselbe schliesst zugleich die folgenden 
Theoreme ein, welche in der -^m/>èf e'schen Theorie ihre Ana- 
loga finden: 

»Die durch einen elektrodynamischen Cylinder oder durch 
einen Magnet von constantem Querschnitt in einen geschlosse- 
nen Kreis inducirte elektromotorische Kraft ist nicht von der 
Form des Cylinders oder des Magnets, sondern nur von der 
Lage seiner Enden abhängig.« 

[30] »Bildet der elektrodynamische Cylinder oder der Magnet 
eine geschlossene Curve, so vermag derselbe im Allgemeinen 
gar keinen Strom zu induciren.« 

Es mag indessen daran erinnert werden, dass die Glei- 
chung (9) voraussetzt, dass die Flächen, als deren Elemente 
dio und do) erscheinen, weder in derselben Ebene liegen, 
noch übereinander gelagert sein dürfen, und dass deshalb die 
beiden mitgetheilten Theoreme derselben Bedingung unter- 
liegen. 

18. Wir haben nunmehr die Fundamentalformeln ent- 
wickelt, vermittels deren die Aufgabe, die Kraft der indu- 
cirten Ströme zu finden, wenn die relative Lage und Gestalt 
beliebiger inducirender und inducirter Stromkreise gegeben 
ist, auf ein einfaches Problem mathematischer Analyse zurück- 
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I 
geführt wird. Diese Formeln haben als die kürzeste und 
klarste algebraische Darstellung der Thatsachen zu gelten ; als 
Grundlagen, von welchen aus man zur Auffindung der Ursache 
der Erscheinungen gelangen kann, welche im Allgemeinen aus 
der Wechselwirkung zweier Volta -Stromkreise oder Magnete 
oder der Körper im natürlichen Zustande hervorgehen. 

In dieser Theorie sind jedoch diejenigen Erscheinungen 
unerwähnt gelassen, bei welchen die Zeit mit in Betracht zu 
ziehen ist, die von der inducirten Materie von dem ersten 
Augenblick an, in dem die Einwirkung der inducirenden Kraft 
auf dieselbe begonnen hat, zur Ausbildung des Stromes be- 
ansprucht wird. Die inducirende Wirkung erfolgt nicht augen- 
blicklich; welches auch immer der (elektrotonische) Zustand 
sein möge , der durch die inducirende Wirkung auf den indu- 
cirten Stromkreis bei der Stromerzeugung geweckt wird, so 
dauert derselbe doch, auch wenn der inducirte Stromkreis 
geöffnet bleibt, eine sehr wohl merkliche, wenngleich kurze 
Zeit an. Der Versuch zeigt in der That, dass man einen indu- 
cirten Strom noch erhalten kann, wenn man den inducirten 
Stromkreis erst schliesst, nachdem der inducirende bereits ge- 
schlossen ist; derselbe lehrt ferner, dass die Zeit, die zur Zer- 
legung der natürlichen Elektricität im inducirten Stromkreise 
und zur Erzeugung des inducirten Stromes bei der Schliessung 
des Volta-Sti'omkreises erforderlich ist, verschieden ist von 
der Zeit, welche der Strom bei der Unterbrechung desselben 
Stromkreises beansprucht; oder, wie wir auch sagen können, 
von der Zeit, welche die Elektricität zur Wiedervereinigung 
in den natürlichen Zustand bedarf: diese Thatsache wird durch 
einige Versuche der Herren Abria und Poggendorff he^it^^u. 
Diese Zeitunterschiede hat man sich bei der Erklärung des 
Rotationsmagnetismus gegenwärtig zu halten. 

Einstweilen wird es den experimentirenden Physikern von 
Nutzen sein, dass sie bei ihren Versuchen die Erscheinungen 
der elektrodynamischen Induction mit voller mathematischer 
Strenge und ohne die geringste Hypothese zu berechnen im 
Stande sind. 
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Zweite Abhandlung. 

19.2) In einer ersten, im vorliegenden Bd. III der Annalen 
p. 1 — 30 veröffentlichten Abhandlung haben wir auf Grund 
von Versuchsergebnissen Folgendes entwickelt: 

1) Die Theorie der Ströme, welche in einem linearen 
Leiter beim Beginn oder Aufhören des Stromes in einem 
Volta-Stromkreise inducirt werden; 

2) Wie sich aus jener Theorie diejenige der durch relative 
Bewegung des inducirenden und inducirten Stromkreises indu- 
cirten Ströme ableiten lässt. 

Ohne die Einhaltung eines derartigen Weges, welcher von 
dem ersten jener Fälle zu dem zweiten führt, würde es sehr 
schwierig, wenn nicht unmöglich gewesen sein, die von Am- 
père in seiner Theorie der elektrodynamischen Erscheinungen 
gewählte Methode unter Ausschluss jeder hypothetischen Grund- 
lage auf die durch relative Bewegung zweier Stromkreise in- 
ducirten Ströme anzuwenden: und wir hatten uns vorgesetzt, 
jegliche Hypothese aus einer Arbeit auszuschliessen, deren 
Durchführung, wie es bei unserer Arbeit der Fall, unbeschadet 
der Vorzüge der bereits vorhandenen, aber auf hypothetischer 
Grundlage aufgebauten anderen Theorien zweckmässig erschien. 



1) Aus den > Annali della Università Toscana« t. Ili, 2. Theil. 
Pisa 1854. 

2) Die Numerirung der Paragraphen bildet die Fortsetzung 
derjenigen der ersten Abhandlang. 



ElektrodynamiBche Indnctìon. II. 41 

Andererseits gehen jene Theorien der Herren Neumann und 
Weber, obschon sie nach Ansftthrnng der Integrationen 
in zahlreichen Fällen die gleichen Resultate geben i), immerhin 
von Principien ans, [100] welche zwar viel Gemeinsames haben^), 
aber doch wesentlich von einander verschieden sind, und sie 
weichen darum auch jedesmal dann von einander ab, wenn man 
die Induction im allgemeinen Falle betrachten will. Es war 
darum wünschenswerth, zu wissen, woran man sich zu halten 
habe, um, wenn auch nicht gerade absolut allgemeine, so doch 
sichere theoretische Ergebnisse zu erlangen. Welche Ansicht 
auch einige Physiker betreffs der hier erörterten Frage haben 
mögen, so müssen sie doch schliesslich ein Verfahi'en, welches 
allein unserer Wissenschaft geziemt, gutheissen und annehmen ; 
denn diese Wissenschaft hat sich vor allem mit den Thatsachen 
und mit deren einfacher und strenger Erörterung zu beschäftigen. 
Prof. Matteucci hat letzthin in seinem schönen »Cours 
special sur 1 'induction, le magne tis me derotationetc.« 
(Paris, Maltet^ Bachelier, 1854, in 8^] auch seine sämmt- 
lichen Untersuchungen über die Induction vereinigt; und die 
Lectttre derselben war es, welche in mir den Wunsch ent- 
stehen liess, meine erste Abhandlung in der vorliegenden 
fortzusetzen. In der Arbeit von Prof. Matteucci findet man 
alles, was heute den experimentellen Theil der Induction 
bildet, ausführlich dargelegt. Aber unter der gi'ossen Zahl der 
Erscheinungen, welche diesem Zweige der Physik angehören, 
kann ich offenbar nur diejenigen behandeln, welche sich mittelst 
elektrodynamischer Wirkungen zwischen inducirten und in- 
ducirenden Körpern kundgeben und experimentell behandeln 
lassen. 

So werden wir uns für jetzt bei den zu behandelnden 
speciellen Fällen auf die Untersuchung beschränken, ob die 
Richtung und die Form der von den inducirten Strömen durch- 



*) Obschon jeder Strom, mag es nun ein indncirter oder ein in- 
dnclrender sein, immer in einem geschlossenen Stromkreise verläuft, 
so bieten sich doch die Fälle der Induction zwischen offenen Strom- 
kreisen leicht bei der Rechnnng und beim Versuche dar. Nicht etwa 
als ob die Ströme in offenen Stromkreisen circnlirten, sondern die 
Theile der Stromkreise, von welchen oder in welchen die elektro- 
motorische Kraft indncirt wird, bilden bisweilen Cnrven, deren 
Enden beträchtlich weit von einander entfernt sind, während es 
unmöglich sein kann, die Betrachtung eines solchen offenen Strom- 
kreises durch diejenige eines geschlossenen zu ersetzen. 

h Die Ampère*%^% Formel. 
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laufenen Carven eine derartige ist, dass sie za dem, was wir 
von jenen elektrodynamischen Wirkungen wissen, Veranlassung 
geben mag. 

20. In dieser zweiten Abhandlung werden wir 

1 . experimentell nachweisen, dass die in der ersten Abhand- 
lung dargelegte Theorie auf den Fall der durch die Ent- 
ladungen der Leydner Flasche inducirten Entladungen 
(oder momentanen Ströme) anzuwenden ist; 

2. werden wir zeigen, dass man, ausgehend von der Theorie 
OÄ/w's betreffs der Vertheilung der Volta-Ströme in den 
Leitern und von der Theorie der Induction, die Curven 
berechnen kann, längs deren sich die in Körpern von 
beliebiger Gestalt inducirten Ströme ausbreiten. Und dies 
wird von Nutzen sein, sowohl weil die linearen Strom- 
kreise einen zu specielleu Fall der Induction darstellen, 
in welchem man nicht nöthig hat, die Form der indu- 
cirten Ströme zu berechnen, als auch weil wir dadurch 
ein Mittel erlangen werden, um das schon in der ersten 
Abhandlung Bewiesene, analytisch zu ergänzen oder zu 
erweitern, und endlich weil sich dadurch die Möglichkeit 
bietet, unsere Theorie der Induction mit den Versuchs- 
ergebnissen zu vergleichen; 

3. werden wir die Behandlung dieses Zweiges der Wissen- 
schaft seitens einiger Physiker, welche gleichzeitig die 
Theorien von Neumann und von Weher^ sowie das be- 
kannte Zcw2:'sche Gesetz heranziehen, besprechen und 
dabei die Gründe darlegen, [101] welche es uns für jetzt 
unmöglich machen, jene Theorien als den Ausdruck der 
Thatsachen anzunehmen. 

Wir werden immer darauf achten, in der Allgemeinheit 
der Erscheinungen das Gebiet derjenigen, deren Theorie, weil 
durch den Versuch gegeben, klar und wohlbegründet ist und 
bleiben wird, streng von dem Gebiet der Erscheinungen zu 
trennen, bezüglich deren das Experiment weder direct eine 
Theorie ergeben, noch auch die Annahme irgend einer Hypo- 
these gestattet hat. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass das Verständniss 
dieser Abhandlung das Studium der ersten voraussetzt und 
dass hier wie dort das Problem nur im unmittelbaren Hinblick 
auf einen bestimmten und dem Versuch zugänglichen Special- 
fall behandelt werden wird. Es ist hier nicht der Ort für 
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mathematisch-analytische Entwicklungen, die ausserhalb einer 
möglichen Prüfung durch das Experiment stehen. 

21. Die elektromotorische Kraft, welche in einem Elemente 
dh' eines Stromkreises in der Richtung des Elementes durch 
ein Element ds eines inducirenden Stromkreises bei Unter- 
brechung oder Schliessung dieses letzteren inducirt wird, ist, 
wie wir in § 13 Gleichung (3') sahen, 

d}E = 5 — 7-7 dsds r- -i—rdsds'. 

dsas r ds ds 

Zur Bestimmung der Gleichung (3') dienten uns die Sätze (c) 
und {d). Der erstere derselben, (r), welcher den aus Am- 
père'» Theorie bekannten Fall des wellenförmig gebogenen 
Leiters auf den Fall der Induction ausdehnt, giebt der ana- 
lytischen Function, welche den Werth von d^E auszudrücken 
vermag, die allgemeinste Form, deren dieselbe fähig ist; der 
zweite Satz, (cf), liefert das Gesetz, nach welchem die elektro- 
motorische Kraft d*E bei Aenderung der Entfernung r zwischen 
den beiden Elementen ds und ds' variirt. 

Um zu wissen, ob die Gleichung (3') auch dann noch an- 
wendbar ist, wenn die Batterie und die Unterbrechungen des 
Volta -Stromkreises durch die Entladungen einer Leydner 
Flasche ersetzt sind, brauchen wir sonach nur zu untersuchen, 
ob die beiden Sätze (c) und [d) auch in diesem Falle gelten; 
diese Untersuchung habe ich vorgenommen und in den von 
Heffnaultj Dumas etc. herausgegebenen Annales de Physique 
et de Chimie, sowie in den von Prof. B, TortoHni in Rom 
publicirten Annali di Fisica e Matematica mitgetheilt. Hier 
werden wir jetzt die zu diesem Zwecke unternommenen Ver- 
suche, sowie die zur Vermeidung der bei solchen Versuchen 
häufigen Irrthümer zu beobachtenden Vorsichtsmaassregeln 
hinreichend ausführlich beschreiben. 

Wir stellten also fest, dass die Intensität der Ströme, 
welche im Falle zweier gleicher paralleler Ringe, eines in- 
ducirenden und eines inducirten, deren Mittelpunkte sich auf der 
[102] gemeinsamen Normalen ihrer Ebenen befinden, inducili; 
werden, proportional zum Durchmesser der Ringe variirt, falls 
die Entfernung zwischen denselben sich ebenfalls proportional 
zu diesem Durchmesser ändert. 

Wie bereits bemerkt worden, gilt dieser Satz auch im Falle 
zweier gleicher Vielecke, deren Seiten gleich und zu einander 
parallel und deren Mittelpunkte auf derselben Normalen ihrer 




' 
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Ebenen gelegen sind ; und da in diesem Falle die experimen- 
telle Prüfung weniger den Fehlern ausgesetzt ist, welche bei 
Verwendung der Leydner Flasche von einer unvollkommenen 
Isolirung der Leiter herrühren könnten, so ziehen wir es vor, 
den mit zwei Quadraten anstatt mit zwei Ringen angestellten 
Versuch zu beschreiben. Die Versnchsanordnung bleibt übri- 
gens in beiden Fällen die gleiche. 

22. Durch Verbindung von zwölf etwa 2 cm breiten Holz- 
leisten stellte ich die zwölf Seiten eines rechtwinkligen Parallel- 
epipeds mit quadratischer Basis und ungefähr 40 cm Höhe 
her. Dasselbe diente als Rahmen, auf welchen die Leitungs- 
drähte gewickelt werden sollten; deshalb wurden die vier 
Seiten oder Leisten desselben, welche die Höhe bildeten, mit 
einem Isolator, nämlich einer Schicht Siegellack, überzogen. 

Darauf nahm ich einen Kupferdraht, der ganz aus einem 
Stück bestand, das heisst der nicht aus verschiedenen 
an den Enden zusammengelötheten oder zusammen- 
gedrehten Theilen hergestellt war. Dieser Draht wurde 
in einem Sinne einmal um das Parallelepiped gelegt, sodass 
ein Rechteck mit geradlinigen Seiten zu Stande kam; darauf 
wurde derselbe Draht 20 cm weit nach unten und dann in 
entgegengesetzter Richtung wie vorher um das Parallelepiped 
geführt, wobei jedoch die Seiten des Rechteckes eine schlangen- 
oder wellenähnliche Gestalt erhielten. Eines der Enden dieses 
Drahtes stand mit der inneren, das andere mit der äusseren 
Belegung einer Batterie in Verbindung, die aus höchstens 
sechs Leydner Flaschen bestand, deren Belegungen je 11,5 cm 
Durchmesser und 17,0 cm Höhe besassen. 

Diese zwei Windungen stellten zwei in jeder Beziehung 
vollkommen gleiche inducirende Stromkreise dar. 

Wenn der erwähnte Draht nur dazu diente, die beiden 
inducirenden Stromkreise mit einander und mit der Batterie 
in Verbindung zu setzen, so wurden seine beiden Theile 
in gerader Linie und zwar in etwa 1 cm Abstand von einander 
parallel zu einander ausgespannt; dies geschah mit Hilfe von 
Siegellackstückchen, die jedoch in so geringer Zahl als möglich 
verwendet wurden. Diese Vorsicht war nothwendig, damit die 
Fernwirkung des Drahtes, welcher nicht zu den beiden indu- 
cirenden Stromkreisen gehörte, nicht berücksichtigt zu werden 
brauchte, während es hier nicht möglich war, die erwähnten 
Drahtstücke wie beim Versuch mit den Volta-Strömen zu- 
sammen zu winden. 



^ 
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Zwischen jenen beiden Rechtecken nnd in gleichem Ab- 
stand von denselben stellte ich ein drittes Eechteck, welches 
den inducirten Stromkreis bilden sollte, ebenfalls ans einem 
Stücke her; anch hier wurden die gleichen Yorsichtsmaass- 
regeln wie bei den ersten Kechtecken getroffen. [103] Die 
Enden dieses zweiten Drahtes führten in einem gewissen 
Abstände von dem Apparate zn den Enden einer kleinen 
Spirale. Diese Spirale war durch Aufwickelnng eines mit 
Seide umsponnenen Kupferdrahtes auf ein dickwandiges Glas- 
röhr hergestellt und obendrein mit einer dicken Schicht eines 
isolirenden Firnisses, der den Zwischenraum zwischen den 
einzelnen Windungen der Spirale ausfüllte, überzogen worden. 
Die Länge der Spirale betrug 5,0, ihr Diirchmesser 0,5 cm. 

Um festzustellen, ob die Entladung der Batterìe einen 
Strom oder eine Entladung in' dem inducirten Drahte hervor- 
gerufen hatte, brachte ich in die Axe der Spirale, das heisst 
in ihre Glasröhre , eine stählerne Nadel (eine Nähnadel) und 
nach erfolgter Entladung legte ich sie auf ein kleines Stativ 
vor die obere Nadel des astatischen Systems eines Galvano- 
meters, um womöglich mit Hilfe der auf das astatische System 
ausgeübten Abstossung zu erkennen, ob die Nadel durch die 
inducirte Entladung magnetisirt worden war. Selbstverständ- 
lich war die Nadel vor der Entladung daraufhin ausgewählt 
worden, dass sie sich im natürlichen Zustande befand, das 
heisst, dass keines ihrer Enden auf das bezeichnete System 
eine Abstoasui^ ausübte. Die Länge der Nadel betrug 4,5 
und ihre Dicke 0,1 cm. Die Versuche hatten folgendes Er- 
gebniss: 

1. Befand sich der inducirte Stromkreis gleichweit entfernt 
von den beiden inducirenden Stromkreisen, die von der- 
selben Entladung in entgegengesetztem Sinne durchströmt 
wurden, so nahm die Nadel in der Spirale nicht den ge- 
ringsten Magnetismus an. 

2. Befand sich der inducirte Stromkreis dem einen der 
beiden inducirenden Stromkreise auch nur um ein we- 
niges näher als dem anderen, so blieb die Nadel in der 
Bichtung magnetisirt, in welcher die Magnetisirung auch 
durch den dem inducirten Stromkreis näheren inducirenden 
Stromkreis allein erfolgt wäre. 

d. ELleine Veränderungen des mittleren Abstandes des in- 
ducirten Stromkreises von dem inducirenden waren hin- 
reichend, um die Nadel so stark zu magnetisiren, dass aie 
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das astatische System bis zu 40 Grad aus seiner Ruhe- 
lage ablenkte. 

Diese Versuche beweisen somit, dass der bekannte 
Satz von dem wellenförmigen Leiter auch für den 
Fall der inducirenden Kraft gilt, welche ein linearer 
Leiter erlangt; wenn er von der Entladung einer 
Leydner Flasche durchströmt wird, — einer Kraft, 
welche die Folge hat, in einem anderen jenem be- 
nachbarten und ebenfalls linearen Leiter eine ähn- 
liche Entladung zu induciren. 

23. Damit bei dem vorstehenden Versuch sich keine Fehler 
einschleichen, hat man sich zu überzeugen, dass während 
der Entladung weder von dem inducirten oder den 
inducirenden Leitern nach ihren Stützen oder gegen 
die Erde, noch auch von einem Punkte nach einem 
anderen des nämlichen Leiters eine Seitenentladung 
stattfindet. Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich, . die schon 
erwähnten Vorsichtsmaassregeln anzuwenden, sowie in ge- 
wissem Sinne die Intensität der Entladungen der Länge und 
dem Durchmesser des inducirenden Drahtes anzupassen. Man 
kann sicher sein, dass keine Seitenentladung (oder, genauer 
gesagt, keine Ableitung der Entladung von dem inducirenden 
Drahte) stattfindet, wenn man bei mehrmaliger probeweiser 
Wiederholung der Entladung im Dunkeln, wobei die Augen 
gegen den zu hellen Schein des Batteriefunkens zu schützen 
sind, längs der Leitungsdrähte keine Funken wahrnimmt. 

[104] Beobachtet man diese Vorsichtsmaassregeln, so kann 
man sicher sein, bei Versuchen nach Art des beschriebenen 
constante Ergebnisse zu erhalten und nicht in Anomalien von 
der Art der zuerst von Savary erwähnten zu verfallen. 

Als eine weitere nothwendige Vorsicht heben wir ferner 
hervor, dass bei der Entladung die Kugel des Entladers 
derjenigen der Batterie langsam zu nähern und als- 
bald nach dem Auftreten des ersten Funkens anzu- 
halten ist. Würde man anders verfahren, so würde die 
Nadel in der Spirale (falls die inducirten Entladungen nicht 
gleich und entgegengesetzt wären] durch die erste Entladung 
magnetisirt; die zweite Entladung, welche man bei weiterer 
Annähening des Entladers an die Batterie erhielte, würde die 
Nadel nicht mehr im natürlichen Zustande antreffen und könnte 
durch ihre Wirkung die Erscheinung derart compliciren, dass 
der Experimentator in Irrthümer verfallen könnte. 



J 
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Zur Messung der inducirenden Entladungen bediente ich 
mich des Henley^schen Elektrometers. 

24. Es bliebe nun noch die Beschreibung des zur Verifi- 
cirung der Thatsache {d) dienenden Versuches. Wir können 
jedoch davon absehen, indem wir den Leser auf den in § 13 
beschriebenen Versuch verweisen, da ja der letzte Versuch 
des vorstehenden § 23 alle die Abänderungen enthält, welche 
an dem Versuche des § 1 3 anzubringen sind, um ihn für den 
Fall der Leydner Flasche geeignet zu machen. 

25. Nachdem nun der Versuch gezeigt hat, dass die beiden 
Thatsachen [c] und (d) auch für den Fall der Leydner Flasche 
gelten, können wir den Satz aussprechen, dass die elektro- 
motorische Kraft, welche durch ein von der Ent- 
ladung einer Leydner Flasche durchströmtes lineares 
Element c^s' in einem anderen ebenfalls linearen Ele- 
mente ds eines inducirten Kreises längs der Rich- 
tung dieses letzteren Elementes inducirt wird, sich 
nach denselben Gesetzen ändert, welche die In- 
duction im Falle der Unterbrechung de rSch li essung 
von Volta-Strömen beherrschen. 

26. Bei diesen zuletzt beschriebenen Versuchen hatte ich 
mich lediglich mit der Untersuchung zu befassen, ob die in- 
ducirenden Leiter, zwischen welchen sich der inducirte befand, 
einander genau das Gleichgewicht hielten, wenn der inducirte 
Leiter von beiden genau gleichweit entfernt war; nichts desto 
weniger beobachtete ich auch, dass die Richtung der 
direct von der Leydner Flasche inducirten Ent- 
ladung (oder, nach einer in der Physik gebräuchlichen Be- 
zeichnungsweise, der Entladung erster Ordnung) die 
gleiche ist wie diejenige der inducirenden Ent- 
ladung^]. 

Bei Beobachtung aller im Vorstehenden angegebenen Vor- 
sichtsmassregeln kann Jedermann leicht diese Versuche wieder- 
holen; dieselben sind zwar, an und für sich betrachtet, überaus 
einfach, verdienen aber gleichwohl wegen der unabweislichen 
Folgerungen, zu welchen sie führen, berücksichtigt zu werden. 

[105] Inzwischen empfiehlt es sich, während wir in unserem 



1) Im Oetoberheft 1853 der Annales sagte ich in Folge eines 
Irrthums bezüglich der Richtung der die Nadel magnetisirenden 
Spirale, dass die inducirte Entladung der inducirenden entgegen- 
gerichtet sei. 
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Gegenstand fortfahren, bezüglich der Interpretation, welche man 
der Formel (3') — der Hanptformel, zu welcher uns der Ver- 
such immer geführt hat — geben kann, einige Bemerkungen 
einzuschalten, mögen dieselben auch der Mehrzahl der Leser 
selbstverständlich erscheinen. 

27. Wir haben die Formel (3') als Elementarformel be- 
zeichnet, nicht etwa weil wir glaubten, dieselbe sei der Aus- 
druck eines jener einfachen und darum allgemeinen Gesetze, 
welche in der Natur stets die innere Ursache einer Erschei- 
nung beherrschen; die Formel (3') wurde vielmehr als elementar 
bezeichnet, weil sie als differentiales Element in die Integra- 
tionen eintritt, welche zu dem Werthe des inducirten Stromes 
führen. Sogar die Ampèì^e^^ahe Formel kann, wie dies auch 
von Ampère selbst nicht anders geschehen ist, von keinem 
anderen Gesichtspunkte aus als eine Elementarformel bezeichnet 
werden. Wir wissen wohl, dass wir bei dem augenblicklichen 
Stande der Wissenschaft ein inducirtes und inducirendes Ele- 
ment, also etwas durchaus nicht Einfaches, voraussetzen müssen 
und dass das Gesetz (3') von noch unbekannten und sehr 
complicirten Erscheinungen abhängt, welche in den Elementen 
selbst vor sich gehen. Aber eine Arbeit von der Art der 
vorliegenden strebt nicht danach, die Erscheinungen zu er- 
klären, sondern dieselben mit Hilfe der Rechnung und des Ver- 
suches zu ordnen. 

28. In § 8 war bewiesen worden, dass die durch eine 
Aenderung der relativen Lage zweier geschlossener Strom- 
kreise, des inducirten und des inducirenden, inducirte elektro- 
motorische Kraft dem Unterschiede zwischen den Werthen pro- 
portional ist, welche der Ausdruck 

7 ds ds' 



ffi 



dsds' 

für diese beiden Lagen annimmt. So ist im Falle der Be- 
wegung des einen Stromkreises, während der andere als ruhend 
betrachtet werden kann, die elektromotorische Ej-aft, welche 
inducirt wird, während die Mitte eines beliebigen Elementes 
des ersten Stromkreises in der Zeit dt den Weg do zurück- 
legt, proportional der Ableitung des vorstehenden Integral- 
ausdruckes nach 0, wobei o als Function von s und t zu 
gelten hat. 

Bis zu diesem Punkte wurden wir unmittelbar durch das 
Experiment geleitet. 
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Die fandamentalen Thatsachen, welche zur Aufstellung der 
Formel (3') fahrten, beziehen sich jedoch sämmtlich auf lineare 
Stromkreise. Man kann deshalb die Frage aufwerfen, ob in 
dem allgemeineren Falle die Berechnung der inducirten elektro- 
motorischen Kraft nach derselben Regel zu erfolgen hat, wie 
sie oben für die linearen Stromkreise entwickelt wurde. Das 
heisst, um uns klarer auszudrücken, betrachten wir die elektro- 
motorische Kraft, welche von einem Elemente ds 
in einem anderen Elemente ds' während des kleinen 
Zeitintervalles dt inducirt wird, während dessen 
die beiden Elemente ds und ds' ihre relative Lage 
in der [106] Weise geändert haben, dass die Vari- 
ablen 6j ö', e und r in dem Ausdrucke (3') (den wir 
etwa in die Form 

{A cos cos ö' -f- Ä cos «) 

mit A und B als Constanten bringen können) un- 
endlich kleine Aenderungen erfahren haben. Man 
kann dann fragen, ob diese elektromotorische Kraft 
als proportional der Ableitung des Ausdruckes (3') 
gelten darf, wenn in demselben die Variablen ö, Ö', e 
und r als Functionen der Zeit t betrachtet werden. 

Liesse sich diese Frage direct und mittels so einfacher 
und klarer Versuche wie die bisher beschriebenen beantworten, 
so wäre das Problem rasch und auf die beste Weise gelöst; 
indessen wurden so directe und einfache Experimente bis 
jetzt nicht ausgeführt. Niemals aber werden wir den Versuch 
aufgeben; können wir denselben nicht als sicheren Führer 
vor uns auf unserem Wege haben, sind wir durch die Natur 
unseres Problems gezwungen, dem Experiment vorauszugehen 
und unsere Arbeit immer ein wenig über den Punkt hinaus 
zu erstrecken, bis zu welchem wir zusammen mit ihm gelangt 
sind, so werden wir dennoch stets darauf achten, ob uns das- 
selbe beständig zu folgen vermag. 

Einstweilen beginnen wir mit der Behandlung des Falles 
der Induction in einem Körper von beliebiger Gestalt und mit 
der Feststellung der Methode, nach welcher man die Aus- 
breitung der inducirten Ströme zu berechnen hat. Die Wahl 
dieser Methode wird ihrer Natur nach unabhängig von der 
Natur der analytischen Function stattfinden, welche die durch 
relative Lagenänderung zweier Elemente ds und ds\ des indu- 

Ostwàld's Klassiker. 109. 4 
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cirten und des inducirenden, inducirte elektromotorische Kraft 
darzustellen hat. 

Bei Anwendung dieser Methode auf einige Specialfälle 
werden wir sehen, ob der Versuch bis jetzt der Annahme 
günstig , ist, dass die durch relative Lagenänderung zweier 
einem beliebigen Körper angehörigen Elemente ds und ds' 
inducirte elektromotorische Ki*aft, wie wir vorhin sagten, der 
entsprechenden Aenderung des Werthes von d^^E proportional 
ist. In der That erfordert die analytische Erörterung des 
allgemeinen Falles der Induction vor allem die Berechnung 
der durch relative Lagenänderung eines Elementes des inducirten 
Körpers in diesem Elemente selbst nach seinen verschiedenen 
Bichtungen inducirten elektromotorischen Kraft. 

29. In einem Leiter, der in einem beliebigen seiner Punkte 
nach der Richtung der inducirten elektromotorischen Kraft nur 
von linearer Gestalt ist, bleibt nothwendiger Weise nur die 
Richtung des Curvenelementes des Stromkreises übrig ; in einem 
Leiter von beliebiger Gestalt dagegen, in welchem an jeder 
Stelle die Induction und der Strom in allen möglichen Rich- 
tungen stattfinden können, werden sich auch die elektromoto- 
rischen Kräfte nach allen Richtungen geltend machen; und 
nach einer bestimmten Richtung wird die elektromotorische 
[107] Kraft dieselbe sein, wie sie nach einem in dieser Rich- 
tung sich erstreckenden linearen Elemente bestehen würde. 

Mag man nun die Formel (3') zum Ausgangspunkt nehmen 
oder die Hypothese von Weber oder diejenige von Neumann 
annehmen oder eine neue aufstellen, so wird der analytische 
Ausdruck der elektromotorischen Kraft doch immer unter der 
folgenden Gestalt auftreten, der allgemeinsten, die man der- 
selben überhaupt geben kann, wenn man nicht von Anfang an 
mit den Versuchsergebnissen in Widerspruch gerathen will: 

(l 1) d'^E = [a'P + h'Q + c'R)dsds\ 

Darin bezeichnen ab'c die Cosinus der Winkel, welche 
das inducirte Element ds mit den Axen xyz einschliesst; 
PQR sind Functionen der Coordinaten von ds und ds\ also 
von xyz und xy'z'^ aber unabhängig von a^h'c'. 

Wie leicht zu bemerken, findet sich durch Verbindung der 
vorstehenden Formel mit der bekannten Beziehung 

a'« + Ò'* 4- c'* = 1 , 

dass die Richtung des inducirten Elementes ds\ für welche 
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der Betrag der elektromotorischen Kraft ein Maximum wird, 
durch folgende Werthe von dVc' 

(12) a=-^, i=^, c=^ 

gegeben ist, worin 



% 



H=VP^ + Q^ + E 

zu setzen ist. 

Das Maximum der elektromotorischen Kraft {d^E) ist somit 

{d*E) = Hdsds\ 

Bezeichnet cp den Winkel, welchen die Richtung der maxi- 
malen elektromotorischen Kraft mit einer anderen beliebigen 
Richtung einschliesst, so ist demnach die in dieser letzteren 
Richtung in demselben Körper inducirte elektromotorische 
Kraft durch die Formel 

d'^E = If cos cp • ds ds' 

dargestellt 

Die Richtung, in welcher die inducirte Kraft 
gleich Null ist, findet sich normal zur Richtung der 
maximalen Kraft; und um die in einer beliebigen 
Richtung [108] inducirte Kraft zu finden, braucht man 
nur die maximale Kraft nach dem in der Mechanik 
für beliebige Kräfte gebräuchlichen Verfahren nach 
dieser Richtung zu zerlegen. 

Ersetzt man a'J'c' durch ihre Werthe 

/ dx' , dxf f dz' 

so bemerkt man ferner, dass 

(13) Pdx'^Qdy'+Rdz = 

die Differentialgleichung einer Fläche darstellt, auf welcher 
nach jeder in ihr gezogenen Richtung die elektromotorische 
Ej*aft gleich Null ist; und diese Fläche wird selbstverständ- 
lich von den Curven grösster Kraft, welche durch die aus 
Gleichung (12) zu gewinnenden Differentialgleichungen 

4* 
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Qdx' — Pdt/ = 
(14) Pdz' —Rdx'—^ 

Rdyf ^ Qdz'=0 

gegeben sind, in normaler Richtung geschnitten. 

Es ist sonach offenbar, dass der Körper im Augenblicke 
der Induction durch ein System von Flächen, auf welchen die 
elektromotorische Kraft gleich Null ist und welche in unendlich 
kleinem Abstände im Räume auf einander folgen, sowie durch 
ein System von Curven, welche zu jenen Flächen normal ver- 
laufen und längs deren die elektromotorische Kraft ein Maxi- 
mum ist, zerlegt wird. Man hat dabei wohl im Auge zu be- 
halten, dass diese Systeme ihrer Natur nach von der Gestalt 
und Lage des inducirten Körpers, den sie auf diese Art zer- 
legen, unabhängig sind und dass sie deshalb in gewissem Sinne 
als in einem beliebigen Augenblicke mit dem inducirenden 
Körper verbunden betrachtet werden können. 

30. Im Augenblicke der Induction wird ein Austritt von 
Elektricität hervorgerufen werden und den inducirten Körper 
längs des Systems der durch die Gleichungen (14) dargestellten 
Curven zu durchdringen streben. Angenommen, die Gleichungen 
(14) seien integrirbar, so wird sich aus ihnen und der 
Gleichung (11) leicht ableiten lassen, welches in einem ge- 
gebenen Augenblick der Induction nach den bekannten 
OÄw'schen Gesetzen der elektrische Zustand i/des inducirten 
Körpers sein muss. 

Es ist deshalb das System der Nullflächen der elektro- 
motorischen Kraft als von zwei zu einander und zu dem 
ersten System orthogonalen Systemen von Flächen durch- 
schnitten zu betrachten; die beiden neuen Systeme schneiden 
einander längs des Systems der durch die Gleichungen (14) 
dargestellten Curven, das heisst längs der Normalen zu den 
Nullflächen der Kraft. 

[109] Der inducirte Körper wird auf diese Weise in eine 
Anzahl von Canälen zerlegt, die unendlich dünn, aber von 
variablem Querschnitt und normal zu den Nullflächen der 
Kraft, also längs der Curven des Maximums der Induction ge- 
richtet sind. 

Danach hat man die Ausbreitung der Ströme im Leiter zu 
berechnen, wobei jedes Element der erwähnten Canäl^ eine 
Batterie darstellen kann und muss, deren Pole einander un- 



Elektrodynamische Indnction. II. 53 

endlich nahe und längs der Leitcnrve des Ganales an den 
Enden des Elements gelegen sind; diese Enden müssen zwei 
Flächen angehören, in welchen die Kraft gleich Nnll ist nnd 
deren Entfernung von einander an jener Stelle gleich der 
Länge des Elementes des betrachteten Canals ist. 

An jeder Stelle des inducirten Körpers mit den Ooor- 
dinaten xyz hat man nach jeder Richtung zu betrachten: 

1. den an dieser Stelle selbst inducirten Strom; 

2. die Summe der Ströme, welche daselbst in Folge der 
Ausbreitung der an anderen Stellen des Körpers inducirten 
Ströme circuliren. 

Bezeichnet somit u den elementaren elektrischen Zustand 
in Folge der Indnction in einem Punkte xyfz\ so ist u eine 
Function von x'yfz' sowohl als von den Coordinaten xyz 
eines beliebigen anderen Punktes, dessen elektrischen Znstand 
man untersucht. 

Den gesammten elektrischen Zustand TJ erhält man durch 
Integration von u über die ganze Ausdehnung des inducirten 
Körpers. 

Ebenso stellt, wenn F die Intensität des elektrischen Stromes 
bezeichnet, der an jener Stelle des Körpers in Folge des an 
einer anderen Stelle mit den Coordinaten x'y'z inducirten 
Stromes in einer bestimmten Richtung vorhanden ist, das über 
den ganzen Körper genommene Integral von F den Qesammt- 
strom dar, welcher sich in Folge der an allen anderen Stellen 
des Körpers stattfindenden Induction nach jener Richtung fort- 
pflanzt. 

Ein derartiges allgemeines Verfahren zur Berechnung der 
Ausbreitung der inducirten Ströme hat bei dem gegenwärtigen 
Stande der Wissenschaft nichts Hypothetisches an sich. In 
der That ist es unmöglich, dass ohne eine Störung des Gleich- 
gewichtes in dem natürlichen elektrischen Zustande eines Ele- 
mentes, ohne das Vorhandensein einer elektrischen Differenz an 
den Enden desselben ein Elektricitätsaustritt oder ein Strom 
längs des Elementes erfolge, da dieses bei einem beliebigen 
Körper von endlichen Dimensionen unmöglich ist. 

Bevor wir jedoch in unserem Hauptgegenstande fortfahren, 
müssen wir um der nöthigen Klarheit und besseren Ordnung in 
diesen kleinen Arbeiten willen, sowie um zu zeigen, wie die 
ohnehin den Physikern noch nicht genügend bekannte 0hm- 
sche Theorie unmittelbar aus dem Versuche hervorgeht, sowie 
endlich um einige Formeln, welche uns demnächst in der 
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Theorie der Inductìon von Nutzen seiu werden, ins rechte 
Licht zu setzen, eine kurze Betrachtung über die Theorie der 
Fortpflanzung der Yolta-Elektricit&t in leitenden Körpern ein- 
schalten. 

[110] 31. Betrachten wir also den Fall einer Batterie, deren 
Pole oder Leitungsdrähte mit zwei verschiedenen Stellen eines 
Leiters in Verbindung sind. Die Wirkung der Batterie wird 
darin bestehen, zwischen jenen beiden Stellen eine constante 
Differenz des elektrischen Zustandest) zu unterhalten, weil, 
während jene Zustände sich innerhalb des Leiters fortpflanzen, 
die Elekü'icität der Batterie beständig für Erneuerung der- 
selben sorgt. In der Nähe des negativen Poles wird somit 
ein negativer und in der Nähe des positiven Poles ein posi- 
tiver elektrischer Zustand herrschen; innerhalb der Leitungs- 
drähte oder zwischen den Polen wird es Stellen geben, die 
sich im natürlichen elektrischen Zustande befinden. Das Gesetz 
aber, nach welchem dieser Zustand von einer Stelle zur an- 
deren variirt, wird nicht von der Zeit abhängen und nur 
durch die Form und Natur des Körpers und die Lage der 
Zuführungsdrähte bedingt sein. 

Zur Auffindung der Gesetze der Veränderungen jenes Zu- 
standes, sowie der Intensität und Richtung der Ströme, welche 
in den Körper eindringen, liefert uns der Versuch, und nicht 
die Hypothese (deren sich zuerst Ohm bediente) die folgenden 
Grundthatsachen. 

I. Die Intensität des Stromes, welcher einen homogenen Stab 
oder Draht von constantem Querschnitt, dessen Enden mit der 
Batterie in Verbindung stehen, durchströmt, ist proportional 

1. dem chemischen Vorgang, welcher in der Batterie statt- 
findet, das heisst also der Elektricitätsmenge, welche in 
der Zeiteinheit innerhalb der Batterie frei wird; 

2. dem Querschnitt des Stabes oder Drahtes; 

3. dem umgekehrten Betrag der Länge des Drahtes; 

4. einem Coefficienten, der nur für alle aus demselben Ma- 
terial bestehenden Stäbe oder Drähte Constant ist und 
Coefficient der Leitfähigkeit heisst. 

II. Bleibt die Kraft der Batterie Constant, so bleibt der 



1) Wir beabsichtigen dieser Bezeichnung eine möglichst all- 
gemeine Bedeutung zulassen; nichtsdestoweniger müssen wir den 
Leser an eine Abhandlang von Herrn Kirchhoff über die Inter- 
pretation des analytischen Werthes von u erinnern. 
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elektrische Zustand des Körpers and somit die Summe der 
Ströme, welche denselben an einer beliebigen Stelle durch- 
strömen, mit der Zeit unveränderlich. 

IIL Die Zerstreuung der in dem Leiter sich fortpflanzenden 
Elektricität der Batterie in die Luft ist (wenigstens in den 
gewöhnlichen Fällen, wenn der sogenannte Widerstand gegen 
den Volta-Strom nicht ausserordentlich gross ist) gleich Null. 

Die Richtigkeit dieser Thatsachen bedarf keiner Erörterung; 
durch die Versuche des HeiTU Pouillet^) sind dieselben be- 
reits in den Bestand der Wissenschaft übergegangen. Sehen 
wir nunmehr zu, wie man aus denselben den algebraischen 
Ausdruck u für die Veränderlichkeit des elektrischen Zustandes 
in den verschiedenen Theilen eines beliebigen Körpers, den 
wir der Einfachheit halber als homogen voraussetzen wollen, 
gewinnen kann. 

[111] 32. Es sei*J 

Denken wir uns innerhalb des Körpers ein geradliniges 
Element ds vom Querschnitt dco isolirt, so wird der Unter- 
schied des elektrischen Zustandes an seinen Enden, deren Co- 
ordinaten 

x± dx ^ y ± dy ^ z dz dz 

seien, durch den Ausdruck 

, du , , du y , du y 

dargestellt. Wenden wir auf dieses Element von der Länge 
ds das vorhin in den Grundthatsachen von dem Stabe Gesagte 
an, so wird die Elektricitätsmenge , welche dasselbe in der 
Zeiteinheit von einem Ende zum anderen durchfliesst, oder die 
Intensität F des Stromes, durch die Formel 

ds 



1) S. Traité élémentaire de Physique par M. Pouillet 

2) Vgl. in Poggendorff^B Annalen die Arbeiten der Herren 
Smaasen und Kirchhoff, sowie eine Abhandlung des Marchese 
L. Ridolßi in der bei Rocco Vannucchi in Pisa 1847 publicirten 
Zeitschrift »11 Cimento«. 
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dargestellt sein, in welcher h den Coefficienten der Leitfähig- 
keit bezeichnet. Oder es ist 

worin aßy die Winkel der Richtung von ds mit den Coordi- 
natenaxen bezeichnen. 

Wir werden uns nicht dabei aufhalten, zu zeigen, wie der 
Satz II der Rechnung unterworfen wird, da diese Rechnung 
aus den grundlegenden Theorien der Hydrodynamik und der 
Wärmelehre bekannt genug ist. Dieser Satz führt zu der fol- 
genden partiellen Differentialgleichung: 

Der Satz III liefert offenbar die folgende Bedingung 

welche nur für die Oberfläche des Körpers gilt und in welcher 
a ß y die Winkel zwischen der Normalen zu dieser Oberfläche 
und den Axen xyz bezeichnen. 

Damit sind die Grundformeln der OÄm'schen Theorie aus- 
einandergesetzt, Formeln, welche Versuchsergebnisse darstellen, 
soweit bei derart allgemeinen Fragen vernünftiger Weise ein un- 
mittelbarer Anschluss an das Experiment erwartet werden darf.*) 



1) Von verschiedener Seite wurde die Auffassung vertreten, 
als ob man zur OAm' sehen Theorie durch eine einfache Modification 
der Wärmetheorie gelangen könne. Zog man dann in Betracht, 
dass die Elektricität Erscheinungen darbietet, welche von den- 
jenigen der Wärme sehr verschieden sind, so glaubte man ohne 
weitere Prüfung daraus schliessen zu dürfen, dass die Formeln 
0^772^8 unzulässig seien. 

Vor allem jedoch ist es eine Thatsache, dass die erwähnten 
Formeln Yersucnsergebnisse zum Aasdruck bringen. Ferner ist es 
eine Thatsache, dass sämmtliche Anwendungen der OÄw/schen 
Theorie genau und in einem bis jetzt von keiner physikalischen 
Theorie erreichten Grade der Erfahrung entsprochen haben. Be- 
weis dafür sind die Versuche des Herrn Kirchhoff in Deutschland, 
des Herrn Matieucci und anderer. Die Versuche des Herrn Fouxllet 
rechnen wir dabei nicht mit, weil sie als Grundlage dienen. 

Ueberdiess ist zu bemerken, dass die Versuche des Herrn 
Kirchhoff über die Linien gleichen elektrischen Zustandes nicht 
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33. Es lässt sich leicht erkennen, dass der Werth von F 
in einem bestimmten Pnnkte eines Leiters ein Maximum wird, 
wenn die Richtung des Stromes mit den Coordinatenaxen die 
durch die Gleichungen 

\ du ,^ Ì du 1 du 

'''"'=VTx' ""'^^Vd^' "^'^^VTz^ 

worin 



[113] zu setzen ist, bestimmten Winkel einschliesst. Dieser 
Maximalwerth beträgt danach 

F=—kdiaV. 

Man erkennt femer, dass die Richtung maximaler Strömung 
normal zu den Flächen mit der Gleichung 

u = y (ar, y, z) = const. = c , 

das heisst normal zu den Flächen gleichen elektrischen Zu- 
standes gerichtet ist. 

34. Wenden wir nunmehr diese Formeln auf den Fall 
einer sehr dünnen homogenen Ereisscheibe an, auf welche die 
Pole einer Batterie gesetzt sind. 

Den Coordinatenanfang nehmen wir im Mittelpunkt der 
Scheibe an; die z-Ant sei vertical gerichtet und L sei der 



einfach eine Prüfung von aus der Theorie abgeleiteten nu- 
merischen Werthen bilden, sondern die Form solcher Linien oder 
Flächen, die sich aufs genaueste experimentell bestimmen lassen, 
zum Gegenstand haben; somit ist es möglich, die Prüfung anstatt 
auf die Zahlenwerthe, d. h. auf mehr oder minder genaue An- 
näherungen an die Yersuchserffebnisse, welche ihrerseits wiederum 
sich den Thatsachen nur mehr oder minder nahe anschiiessen, 
vielmehr auf die algebraische Form einer Function zu erstrecken. 
Die Theorie der Wärme ist von ausgezeichneten Mathematikern 
den hervorragendsten Zweigen der mathematischen Physik zu- 
gerechnet worden ; dennoch ist sie weit davon entfernt, so genaue 
und klare Versuche wie die OAm'Bche Theorie, welche ihr zur 
Stütze oder Bestätigung dienen könnten, aufweisen zu können; 
vielleicht verdankt sie die hohe Schätzung, welche sie geniesst, 
mehr als anderen Umständen den berühmten Arbeiten mathemati- 
scher Analyse, zu welchen sie Veranlassung gegeben hat. 



I 
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Radius der Scheibe. Die Gleichungen (15), (16) und (17) 
reduciren sich dann auf die folgenden 

(19) -^coscr + -^cos/? = für L = r , 

worin 

r T=: x^ '\' y^ 

zu setzen ist. 

In einer eleganten Arbeit hat Herr Kirchhoff bereits mit 
Hilfe der Theorie gezeigt und durch Versuche bestätigt, dass, 
wenn JL=:oo oder wenn die Leitungsdrähte mit der Peripherie 
der Scheibe in Verbindung gesetzt werden, der Werth von u 
durch den folgenden Ausdruck gegeben ist 

(20) tt = Alog-;i, 

in welchem r^ und r-i die Entfernungen eines beliebigen Punktes 
von den Zuleitungsstellen oder Polen der Batterie bezeichnen. 
Der Kürze halber verweisen wir deshalb den Leser auf diese 
gelehrte Arbeit des ausgezeichneten Physikers. 

Man kann jedoch leicht eine allgemeinere Formel als Glei- 
chung (20) erhalten; aus dieser letzteren wollen wir dieselbe 
ableiten. 

[114] In unserem Falle, in welchem L einen endlichen 
Werth hat, reducirt sich die Gleichung (19) für r=Z auf 

du 

dr 

Es sei nun 

a; = r cos i// , y = r sin i/; 

und es werde 

w = * log 4 +^^(0 ^ cos a (i/^ — €) — ^-B(0^ <50S h^iip—e,) 
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gesetzt. Sehen wir zu, ob es möglich ist, durch Hinznftlgung 
dieser zwei Reihen zu dem Werthe, welchen u für L =00 
annimmt, diesen Werth so zn veryoUständigen, dass derselbe 
für ein beliebiges L Geltung behält. Darin sind 

Constanten, welche aus Gleichung (19) für einen beliebigen 
Werth von ip zu bestimmen sind. Andere Bedingungen sind 
nicht zu erfüllen, da jedes Glied von u für sich der Glei- 
chung (18) gentigt. 

Es seien nun q und ^1 die Abstände der Pole der Batterie 
vom Mittelpunkt der Scheibe, d und 0x die Winkel zwischen 
Q bezw. Qi und der x-Axq. Dies vorausgesetzt, führt uns die 
Bedingung (19) zur folgenden Gleichung 

n^g/,/ I^-gcos(V;^g) X-g, cos((/;-(?J \ 

\L'-2gZcos {ip-d) + Q^ i*-2ß,L cos(i/^-ÖJ+(>*/ 

+ ^ «1 ^(,)Z cos a^iip — e) — ^ b^ B^i) L cos J,- (<// — «J , 

welche für jeden Werth von xp erfüllt sein muss, wobei wir 
bemerkt hatten, dass für r=Z 

rj = Z* — 2gZcos(i// — ö) + (>*, 

r| = i* - 2g, L cos(i/;-ÖJ + gj 

wurde. 

[115] Die bekannte allgemeine Reihe 

-^ — ^ — ^ ^- — r = - + ^ cosr/) + ^ cos 2f/) H 

/?* — 2p q cos (p -{- q p P '^ jr 

führt uns nun bei der Bestimmung unserer Constanten auf die 
folgenden Gleichungen: 

und es ergiebt sich somit 
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t st 

Die in Klammer eingeschlossenen Ausdrücke lassen sich jedoch 
leicht Summiren, da bekanntlich 

1 •^ ä' 

log -A S i — i = 2^ - cos %q> 

° 1 — 2ÄC0sgp + «* j^ % ^ 

ist; der gesuchte Werth von u reducirt sich sonach auf 

Für i = oo reducirt sich der Werth von u wiederum auf 
dieselbe Form der Gleichung (20) für den Fall, dass die Pole 
sich auf der Peripherie der Scheibe befinden, oder mit anderen 
Worten fttr den Fall, dass ^i=^==Z/; und dieses Resultat 
stimmt mit den Versuchsergebnissen überein. 

35. Die OAm'sche Theorie lässt sich ohne Schwierigkeit 
auch auf den Fall einer homogenen Kugel anwenden. Die 
Bedingungsgleichung (17) reducirt sich für diesen Fall, wenn 
r=iv, dem Radius der Kugel gesetzt wird, auf 

du 
dr 

[116] Die Berechnung ist in diesem Falle der vorigen 
vollständig analog und wir werden uns deshalb nicht länger 
bei diesem Gegenstande aufhalten; es genügt uns, die haupt- 
sächlichsten Anwendungen der OAm 'sehen Theorie, welche 
uns im Folgenden von Nutzen sein werden, kurz berührt zu 
haben, und im Uebrigen verweisen wir den Leser auf die Ab- 
handlung des Herrn Kirchhoff^ auf die in der Anmerkung 
citirten Abhandlungen und hauptsächlich auf diejenige des 
Herrn L. Ridolß^ in welcher auch die Arbeiten des Herrn 
Kirchhoff selbst, sowie diejenigen des Herrn Smaasen dar- 
gestellt sind. 

Im Falle der Kugel ergiebt sich, wenn r^ und r^, sowie 
Qi und ^2 ^6 gleiche Bedeutung haben, wie vorhin, und wenn 
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q>x und ^2 ^^ Winkel zwischen r, der Yerbindangslinie eines 
beliebigen Punktes mit dem Mittelpunkte der Kugel, und qxi 
bezw. ^2 bezeichnen, 

worin 

ÜJ = Z* — 2QrL* cosy^ + p*r* , 
Ì2J = i* — 2Q^rL^ cos?), + ^Jr* 

zu setzen ist. 

Das Integral in der obigen Gleichung ist unbestimmt, aber 
es ist gleichgültig, ob man demselben eine Constante hin- 
zufügt oder nicht, da dieselbe ja auf die Ableitungen, 
welche nach OAm's Theorie die Stromintensität in einem be- 
liebigen Punkte des Leiters angeben, keinen Einfluss hat. 
Zudem lässt sich dieses Integral sehr leicht mittels der be- 
kannten gewöhnlichen Formeln erhalten. 

36. Die vorstehenden Formeln lassen den Werth von u 
an den Polen nicht bestimmen. In der That findet an den 
Punkten, an welchen die Batterie direkt mit dem Leiter in 
Verbindung ist, eine Unterbrechung der Continuität 
statt. Die Constante k lässt sich jedoch bestimmen, indem 
man die Ströme summirt, welche den Leiter von einem Pol 
zum andern durchlaufen ; und dies lässt sich ohne Schwierigkeit 
ausführen, da diese Summe gleich derjenigen der Ströme ist, 
welche irgend eine von den Flächen gleichen elektrischen Zu- 
standes durchlaufen. Zur Ausfährung der Rechnung wird man 
dann diejenige Fläche wählen, welche die geringsten analy- 
tischen Schwierigkeiten darbietet. 

37. Einstweilen ist es zweckmässig, aus der Gleichung 
(21) für den Fall der Scheibe unter Berücksichtigung des in 
§ 30 Gesagten die Formel für den Fall abzuleiten, dass die 
beiden Leitungsdrähte einander sehr nahe sind. Diese Formel 
wird uns im Folgenden ebenfalls von Nutzen sein. 

Es sei ^ der Abstand zwischen den beiden Leitungs- 
drähten oder den Polen; 
2i der Abstand der Mitte von J vom Mittelpunkt 

der Scheibe; 
y der Winkel zwischen M und der rr-Axe; 
6 der Winkel zwischen ^ und dieser Axe. 
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Unter Vernachlässigung der zweiten Potenz von J geht dann 
[117] die Gleichung (21) über in 

u = kJv , 

worin 

^ jgcosfy — €)--rcoa(£--V/) 
\ i Ä* + r* — 2rÄeos(9) — i/;) 

.Ar* cos(r/) — fi) — i*r cos (€ — ?//) 
■^ Z* + 27.VÄ cos ((^ — i/;) + r* i^* 

zu setzen ist. 

38. Nach dem in §§ 29 und ff. Gesagten hat man be- 
hufs Berechnung der in einen Leiter eindringenden Ströme 
folgendermaassen vorzugehen : 

1. Aus der Differentialgleichung (11) ist die allgemeine 
Gleichung der Flächen abzuleiten, in welchen die elektro- 
motorische Kraft gleich Null ist. 

2. Zu diesem ersten System von Flächen sind zwei weitere 
Systeme von Flächen hinzuzufügen, die mit jenem ein 
System dreier orthogonaler Flächen bilden, welches den 
leitenden Körper in lauter unendlich kleine Volumelemente 
zerlegt. 

3. Jedes dieser Elemente ist in der zu den Nullflächen der 
ELraft normalen Richtung polarisirt zu denken, das heisst 
also als eine Batterie zu betrachten, deren Pole sich auf 
den beiden durch zwei einander unendlich nahe Null- 
flächen gebildeten Endflächen des Elementes befinden. 
Der Kürze halber bezeichnen wir eine derartige Batterie 
als Elementarbatterie. 

4. Die elektromotorische Kraft der Elementarbatterie ist pro- 
portional zu der in der Richtung der Batterie inducirten 
elektromotorischen Kraft anzunehmen; diese letztere wird 
unter den in diesem Punkte des Leiters nach allen Rich- 
tungen möglichen ein Maximum sein. 

5. Der elektrische Zustand des Körpers ist aus der Summe 
der elektrischen Zustände abzuleiten, welche von den 
Elementarbatterien, deren Zahl unendlich ist, im Körper 
fortgepflanzt werden. 

6. Es ist, immer nach OÄm's Theorie, der Strom zu be- 
rechnen, welcher in Folge der Ausbreitung der Ströme, 
die an anderen Stellen durch den bereits berechneten elek- 
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trischen Zustand des Körpers inducirt werden, einen be- 
stimmten Punkt M in einer bestimmten Richtung passirt. 
7. Der in diesem Punkte M inducirte Strom wird direct aus 
der Elementarformel (11) der Induction bestimmt. 
Dieses ist das allgemeine Verfahren, welches sich nach 
unserer Ansicht bei Betrachtung der allgemeinen Bedingungen 
der Erscheinung und an der Hand der experimentellen Kennt- 
nisse, welche wir gegenwärtig besitzen, von selbst darbietet und 
welches darum in erster Linie und vor jeder Hypothese geprüft 
werden muss. Ob und inwiefern dasselbe einer Abänderung 
bedarf, wird durch den Versuch zu entscheiden sein. [118] Wel- 
cher Ergänzungen das Verfahren bedarf, um die Erscheinung 
sowohl in allen ihren Einzelheiten wie in ihrer Allgemeinheit 
zu umfassen, wird später erwähnt werden; einstweilen sind 
wir, da dasselbe wenn nicht alle, so doch die wichtigsten 
und von der Erfahrung dargebotenen Umstände in Betracht 
zieht, eines methodischen Fortschrittes in der analytischen 
Behandlung der Erscheinung sicher, sobald wir die ersten Re- 
sultate jenes Verfahrens mit den Versuchsergebnissen ver- 
glichen haben. Wir würden auch gar keinen wirklichen Vor- 
theil erlangen, wenn wir in die Rechnung Betrachtungen ein- 
führen wollten, welche auf alle Fälle nur unwesentlich und 
keineswegs von grundlegender Bedeutung für die Theorie sind 
und darum auf die allgemeinste Erörterung der Erscheinung 
keinen Einfluss haben dürften, während sie die Formeln der- 
art verwickeln würden, dass die Berechnung selbst in den be- 
sonderen Fällen unmöglich würde, in welchen wir dieselbe 
jetzt zu Ende zu führen vermögen. 

39. Der al^emeine Fall der Induction schliesst einen 
Speeialfall ein, welcher nicht allein den Vortheil einer leichten 
mathematischen Behandlung hat, sondern auch hinsichtlich der 
physikalischen Interpretation, hinsichtlich der Art und Weise, 
wie wir die Fortpflanzung der Ströme im Leiter uns zu denken 
haben, so einfache Verhältnisse darbietet, dass die aus der 
Rechnung zu ziehenden Schlussfolgerungen keinem Zweifel 
unterliegen können. Diese Schlussfolgerungen werden sonach 
nicht nur für sich allein klar und auf alle Fälle im Geiste 
gesichert erscheinen, sondern auch unserem mehrerwähnten 
Verfahren zur Stütze gereichen. 

Es handelt sich um den Fall, dass das System der 
Flächen, in welchen die Kraft gleich Null ist, durch die allge- 
meine DifferentiaÜgleichung (13), das heisst durch 
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= Pdx + Qdy + Rdz 

dargestellt wird, so dass, wenn / eine Function von zyz be- 
zeiclinet, 

dx^ dy ^ dz 

ist und f den bekannten Gleichungen (16) und (17) der 
OA^n'schen Theorie genügt. 

Betrachtet man nämlich in einem Leiter, in welchem die 
durch die beliebige Funktion u bezeichneten Zustände in dy- 
namischem Gleichgewichte sind, die Fähigkeit jedes Elementes, 
das Fluidum oder die Elektricität an andere Stellen des Körpers 
fortzutreiben, das heisst mit anderen Worten sieht man jedes 
Element des Körpers als eine Elementarbatterie an, deren 
Polarlinie eine unveränderliche Richtung hat und die einen 
Strom von constanter Intensität (gemäss den Formeln des § 33, 
welche die Intensität und Richtung des Strömungsmaximums 
durch die nämliche Funktion u ausdrücken) liefert, so wird 
der elektrische Zustand in einem beliebigen Punkte, das ist die 
Summe der [119] von sämmtlichen Elementarbatterien des Körpers 
ihm mitgetheilten elektrischen Zustände, nach Vornahme der Be- 
rechnung durch dieselbe Funktion u ausgedrückt sein, die ur- 
sprünglich den Ausgangspunkt gebildet hatte; denn wäre dies 
nicht der Fall, so hätte das dynamische Gleichgewicht nicht 
durch u ausgedrückt werden können. 

Nun überlege man, dass die analytischen Operationen, 
welche wir nach § 30 mit dem Integral der Gleichung (13) 
als Ausgangspunkt (dasselbe genügt in dem hier erörterten 
Falle auch den Bedingungen, welche von der OAm'schen 
Theorie für den Ausdruck eines elektrischen Gleichgewichts- 
zustandes in einem Leiter gefordert werden) vorzunehmen 
hätten, um nach den Theorien der Induction den Werth des 
veränderlichen elektrischen Zustandes in dem inducirten Körper 
zu finden, genau dieselben sind, die wir auch nöthig hätten, 
um gemäss der OÄm'schen Theorie, wie vorhin auseinander- 
gesetzt worden, durch mathematische Operationen von der 
Betrachtung aller jener kleinen Elementarbatterien wiederum 
zu dem Werthe des allgemeinen elektrischen Zustandes des 
Körpers zu gelangen. Jene Operationen sind überdies an den 
gleichen algebraischen Ausdrücken vorzunehmen und wir dürfen 
deshalb schliessen, dass wir mit der Methode des § 30 nach 
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Ausfühining der Rechnung in diesem Specialfalle für den Aus- 
druck des veränderlichen elektrischen Zustandes die nämliche 
Function w, also das Integral der Gleichung ( 1 3), wiederfinden 
würden. 

Dieses glückliche Zusammentreffen erspart es uns, Rech- 
nungen zu versuchen, die unter Umständen unausführbar sein 
können. 

In diesem Falle ist also der elektrische Zustand des Körpers 
durch die allgemeine Gleichung 

«^ =/(^, Vi ^) 

dargestellt. 

Nun ist es allerdings richtig, dass wir, falls die Function y^ 
auch die Gleichung ( 1 7) erfüllen sollte, auf die Betrachtung zu 
weniger Fälle beschränkt wären und zu viele glückliche Zufälle 
für uns verlangen würden. Da aber alle unsere Bemühungen 
darauf gerichtet sind, nicht etwa algebraisch allgemeine Resultate 
aufzufinden, sondern die Rechnung immer mehr gewissen ein- 
fachen oder doch wenigstens nicht allzu schwierigen Versuchen 
anzupassen, so können wir in vielen Fällen auf die Gleichung 
(17) verzichten, indem wir eben die Fälle behandeln, in welchen 
der in unmittelbarer Nähe der Oberfläche indacirte Strom 
gleich Null gesetzt oder doch wenigstens vernachlässigt werden 
darf. 

In dem obenerwähnten Falle halten die inducirten elektro- 
motorischen Kräfte nach dem OÄm'schen Gesetze einander 
das Gleichgewicht; das heisst der an einem beliebigen Punkte 
des Körpers inducirte Strom ist demjenigen gleich und gleich- 
gerichtet, der in Folge der Ausbreitung der an anderen Stellen 
desselben Körpers inducirten Ströme daselbst vorhanden sein 
muss. Mit anderen Worten können wir auch sagen, der aus 
der Induction an sämmtlichen Stellen des Körpers resultirende 
elekti'ische Zustand liefere ein System über den Leiter vertheilter 
Ströme, welches dem in dem Körper selbst inducirten gleich und 
über dasselbe gelagert ist. 

40. Analysiren wir den Fall der durch momentane Mag- 
netisirung eines unendlich dünnen cylindrischen Stabes indu- 
cirten Ströme, wenn dieser Stab [120] normal zu einer eben- 
falls unendlich dünnen Ebene, deren Grösse als unendlich 
gelten kann — wir denken etwa an ein Stanniolblatt — ge- 
richtet ist. Wir wollen noch voraussetzen, einer der Pole be- 
rühre die Ebene oder befinde sich nur in sehr kleinem Ab- 

Ostwald's Klassiker. 109. 5 
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Stande von derselben^ während die Entfernung des anderen 
Poles als nnendlicli gross gelten kann. 

Betrachten wir die in einem linearen Elemente ds' durch 
das momentane Auftreten eines Kreisstromes indncirte elektro- 
motorische Kraft. Es sei (o die (sehr kleine] Fläche des 
letzteren, r^ die Entfernung ihres Mittelpunktes von der Mitte 
des inducirten Elementes ds'j a der Winkel zwischen der 
Kichtung von ds' und der Normalen zu der Ebene, welche f\ 
enthält und normal zu dem Kreisstrome steht; femer sei Q^ 
der Abstand des Elementes da' von der durch die Mitte des 
Kreisstromes gehenden Normale zur Ebene desselben; dann 
findet sich diese elektromotorische Kraft nach dem in § 16 
Gesagten: 

^7? A ?4 cos a' , 

dE = — A(ß — — = — a« . 

A ist eine Constante und das negative Vorzeichen bedeutet, 
dass die inducirte Kraft die entgegengesetzte Richtung hat wie 
die inducirende. Dieser Formel werden wir uns auch in dem 
Falle der momentanen Magnetisirung oder Polarisation eines 
magnetisirbaren Elementes bedienen. 

Sind nun ahc^ a'b'c' die Cosinus der Winkel, welche die 
durch den Mittelpunkt des Kreisstromes gehende und normal 
zu seiner Ebene gerichtete Axe, sowie das Element ds' bezw. 
mit den Axen xyz einschliessen, und sind xyz^ bezw. x^y'z* 
die Coordinaten des Mittelpunktes des Kreisstromes, bezw. des 
Elementes ds\ so wird 

(23) dE=^Acods'[/^'-''>-/^y-y'^ 

^ c\x-x')-a'(z-Z-) J(y-y')-h'{x-X-) \ 

worin 

r\ = {x- xj + {y- yj + [z- zj 

zu setzen ist. In unserem Falle haben wir, wenn die ^r-Axe 
veiücal und die iry- Ebene als inducirte Ebene angenommen 
wird, 

a = 0, Ä = 0, c'=0, ;?'= 0. 
(24) dE= Aùìds'-^ ^-^ — ^ ^. 

^4 
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Um nun die durch die momentane Magnetisimng des ganzen 
Magnets indncirte Kraft E zn finden, multipliciren [121] wir 
den vorstehenden Ausdruck mit dz und integriren zwischen 
z = und z==oo\ es folgt dann 

(25) E^fdEdz = ^ce^^' f y-^j-f ^^-f) ■ 
^ ' ./ ix — xr -4- (1/ — vr 







Der vorstehende Ausdruck erreicht ein Maximum, wenn 
die Richtung von ds' durch die Gleichungen 

y-y' — ,f>'= =^-^' 



VW- ^r + (y - y')* V{x - x'Y +(y- y'f 

bestimmt ist; und der Betrag der in dieser Richtung wirkenden 
maximalen Kraft [E] ist durch den Ausdruck 

(E) = Ao}da' — 

gegeben, worin 

r\ = {x-x'f + {y-yr. 

Die allgemeine Gleichung der Nulllinien der Kraft ist 

[y^y')dx'-[x — x']dy=(S, 

Wie leicht vorauszusehen war, sind somit die Curven 
stärkster Induction concentrische Kreise, deren Mittelpunkt am 
Fnsse des Magneten liegt; die Linien, längs deren die Kraft 
gleich Null ist, sind Gerade, welche von diesem Mittelpunkte 
ausgehen. 

Der aus der Ausbreitung der inducirten Ströme resultirende 
elektrische Zustand in der Ebene ergiebt sich gleich Null und 
es sind somit an jeder Stelle der Ebene keine anderen Ströme 
zu berücksichtigen, als die an der betreffenden Stelle selbst 
inducirten. Es ist dies einer der Fälle, in welchen ein Körper 
von elektrischen Strömen durchflössen sein und doch, soweit 
sein gesammter elektrischer Zustand in Betracht kommt, immer 
den natürlichen Zustand bewahren kann. Dies braucht nicht 
zu überraschen, da auch eine auf gewöhnliche Art aus einer 
beliebigen Anzahl von Elementen aufgebaute Batterie, deren 
Pole jedoch nicht durch einen Leitungsdraht mit einander ver- 

6* 
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banden, sondern direct miteinander vereinigt sind, den Fall 
darbietet, dass die in jedem Element fär sich entstehenden 
elektrischen Elementarznstände als Gesammtergebniss im ganzen 
Stromkreise den elektrischen Nullznstand zur Folge haben. 

[122] Die elektrodynamische Wirkung der Ebene ergiebt 
sich aus den bekannten Formeln Ampère*^ ; in der That weiss 
ein Jeder, dass man das Vorhandensein der inducirten Ströme aus 
der elektrodynamischen Wirkung erkennt, welche in diesem FaUe 
bei der Schliessung des Volta -Stromkreises oder der momen- 
tanen Magnetisirung zwischen der Ebene und dem induciren- 
den Magnet auftritt. 

4 1 . Nehmen wir nun an, der erwähnte Magnet oder Stab 
sei permanent magnetisirt und die Induction der Ströme er- 
folge durch eine Rotation der leitenden Ebene um die 2;-Axe. 

Nach § 8 der ersten Abhandlung ist die elektromotorische 
ErafI; E'^ welche in der Richtung des Elementes ds' während 
einer unendlich kleinen Lagenänderung desselben mit Bezug 
auf den Magnet in Folge der Rotation der Ebene, zu welcher 
das Element gehört, inducirt wird, proportional der entspre- 
chenden Aenderung der Formel (13). 

Setzen wir nun 

X = Icoscp , y = lAncp . 

/, die Entfernung des Magnets vom Drehungsmittelpunkt, 
bleibt in unserem Falle Constant. Wird dann die Gleichung 
(13) nadi (p differenzirt und hierauf der Einfachheit halber 
(p = gesetzt — was damit gleichbedeutend ist, dass wir als 
a:-Axe die Gerade / annehmen, welche den Fuss des Mag- 
nets mit dem Drehungsmittelpunkt verbindet — so erhalten 
wir für den Werth dieses Differentials, das heisst für E' 

Darin' bezeichnet Idq) die Rotationsgeschwindigkeit des 
Magnets mit Bezug auf die Ebene oder umgekehrt. Wird 
nun r| = (/ — a^')*+y'* und an Stelle von a' und b' bezw. 

dx' _ dy* 
W "^^ ds' 

gesetzt, so folgt als Gleichung der Linien, längs deren die 
Kraft gleich Null ist, 
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und als Gleichnng der Linien stärkster Indnction 

[123] Für den Werth des Maximums der inducirten elektro- 
motoriseken Kraft [E') erkalten wir 

(26) (JET) = Awldq) ds' -5- • 

Das Integral der vorstekenden Differentialausdrücke ist 
leickt zu finden; man erkält als Gleickung der Nulllinien der 
Kraft 

(27) (l^xr + y'' = 2Q,(l-^x'), 
und als Gleickung der Linien maximaler Kraft 

(28) (l-xr + y'* = 2Q,y', 

worin Q^ und p, Constanten sind, deren Wertk beim Ueber- 
gang von einer Linie zur anderen yariirt. 

So sind die Nulllinien der Induction Kreise mit dem Ra- 
dius Q^, deren Mittelpunkt auf der a;-Axe liegen, die Linien 
maximaler Induction dagegen Kreise mit dem Radius ^,, deren 
Mittelpunkte sick auf der Axe befinden, welcke durck das Fuss- 
ende des Magnets gekt und normal zur :r-Axe gericktet ist; 
alle diese Kreise geken durck diesen Fuss oder Pol des 
Magnets. 

42. Wir wollen nunmekr die Anwendung der im Vorigen 
auseinandergesetzten Metkode an einem Beispiel erläutern. 
Der grösseren Allgemeinkeit kalber sei zunäckst vorausgesetzt, 
die leitende Ebene sei nickt unendlick, sondern eine Sckeibe 
mit dem Radius X, deren Mittelpunkt mit dem Rotations- 
mittelpunkt zusammenfalle. 

Ist die Rotationsgesckwindigkeit unserer Sckeibe sekr klein 
im Yerkältniss zu der Gesckwindigkeit, mit welcker eine in- 
ducirte elektromotoriscke Kraft versckwindet, und bekält femer 
unsere Sckeibe, wie dieses in der Tkat jetzt der Fall ist, be- 
ständig die gleicke Lage mit Bezug auf den Magnet, so tritt 
an Stelle des Elementes ds^ in jedem Augenblick ein anderes 
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indücirtes Element, dessen Polaritäten schon im vorhergehenden 
Augenblicke in Folge der Leitfähigkeit der Scheibe sich ent- 
wickelt hatten und auch schon wieder verschwunden waren. 

So wird der in einem gegebenen Augenblicke in der Scheibe 
entstandene und wieder neutralisirte elektrische Zustand im 
nächsten Augenblicke durch die nachfolgende Induction in 
einem derartigen Elemente ds' aufs neue erzeugt und wiederum 
neutralisirt; dieses Element kann als zur festen 2;y-Ebene 
gehörig betrachtet werden und die Vertheilung der Ströme und 
des elektrischen Zustandes kann auf dieselbe :r {/-Ebene, die 
sammt dem Magnete während der Rotation der materiellen 
inducirten Ebene unbeweglich bleibt, bezogen werden. 

[124] Rotirt die Ebene mit constanter Geschwindigkeit, so 
ist das Product Idcp von der Zeit unabhängig. 

Nach unserer Methode muss das Element ds* als in der 
Richtung der maximalen Induction liegend vorausgesetzt werden ; 
die inducirte elektromotorische Kraft ist sonach 

ds' 

worin (,1 = Acoldcp gesetzt ist und co den Querschnitt des 
Magnets bezeichnet. Es repräsentirt ds' den veränderlichen 
Abstand zwischen zwei Nulllinien der Kraft, oder das Element 
der durch den Punkt mit den Coordinaten xy' gehenden Linie 
maximaler Kraft. Ist dagegen dk das Element einer Linie, 
längs deren die Kraft gleich Null ist, ds dk also das Flächen- 
element der inducirten Ebene, und bezeichnet u den elek- 
trischen Elementarzustand der Scheibe, so ist in Folge der 
Induction im Flächenelemente 

u = u—r ds'dl , 

worin V nach § 37 bestimmt ist. 

Der Strom, welcher sich in Folge der in dem Punkte x'y 
stattfindenden Induction in einem Punkte des Leiters mit den 
Coordinaten §C nach einer Richtung fortpflanzt, welche mit 
den Coordinatenaxen xy bezw. die Winkel a und ß einschliesst, 
ist durch die Gleichung 

^ ds'dX j tdv , dv ^ 

^= — A*-^T-»^(^^^sa + ^cos/? 
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• 

gegeben, worin da ein beliebiges Gnrvenelement bezeichnet, 
welches von dem Strome F durchflössen nnd normal zu dem- 
selben gerichtet sein soll, r, ist unabhängig von ^ nnd C. 

Wir wissen bereits, dass die Ableitung von r, nnd mithin 
F, nach einer znm Umfange der Scheibe normalen Richtung 
für r = L, dem Radius der Scheibe, gleich Null wird. 

Der totale elektrische Zustand der Scheibe ist durch die 
Formel 

(29) U = fiff^ ds' dl 

dargestellt ; die Stärke des Stromes, welcher die Stelle mit den 
Coordinaten | und ^ in Folge der von anderen Stellen der 
Scheibe ans verbreiteten Ströme dnrchfliesst, ist 

[125] 

/oA\ TP j l rrdvds'dl , ^rrdvds'dh 

Die Integrale sind über die ganze Fläche der Scheibe zu er- 
strecken. 

In den vorstehenden Gleichungen (29) und (30), welche 
zusammen mit Gleichung (26) die Lösung des Problems für 
diesen Fall bilden, müssen die Variabein, nach welchen die 
in den Gleichungen (16) und (17) angedeuteten Differentiationen 
vorgenommen werden, unabhängig von den Integrationsgrenzen 
sein. 

43. Die Integration der Gleichungen (29) und (30) wäre 
möglich, aber sehr mühsam, falls L bei der Berechnung einen 
endlichen Werth behalten sollte. Uns genügt es jedoch, die 
Lösung des Problems für den Fall zu Ende zu führen, dass 
L = oo ist. Dann nimmt v eine sehr einfache Gestalt an 
und die Grenzen einer ersten Integration sind unabhängig von 
der Variabein, bezüglich deren die zweite Integration vorzu- 
nehmen ist. 

Die Auflösung der Gleichungen (27) und (28) ergiebt 



^--'=Ä4. y'= 






QÌ + QV •' QÌ + QÌ 

Der Werth von ds' lässt sich durch Ableitung der vorstehen- 
den Gleichungen nach Qi erhalten; man findet 
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oder 






ds* = do. , 



Berücksichtigen wir nun, dass r2^=2^i [l — x) ist, so haben 
wir 



^= »"//"-¥"'. 



Für i = oo wird 

r cos (e — tp) — JB oos(9) — e) ^ 

^ "■ ie* + r* — 2i?r cos(9) — xp) ' 

[126] dieser Werth kann jedoch in die Form 

Q^ — h cos (co — a) 

Q* — 2hQ^ cos(w — a) + A* 

gebracht werden. In dieser bezeichnet h den Abstand des 
Punktes, dessen elektrischer Zustand betrachtet wird, vom 
Mittelpunkt derjenigen Nulllinie der Induction, deren Radius ^i 
ist; ferner bezeichnet a den Winkel zwischen h und der 
ÄT-Axe, CO den Winkel zwischen q^ (der Verbindungslinie des 
Mittelpunktes der Elementarbatterie mit dem Mittelpunkt der 
Nulllinie der Induction) und der a:-Axe. Wird endlich dl= 
Qido)' und cü' = a) — a gesetzt, so ist 

J ?i J ?? — 29^Äcos(w — (t) + A* 

§1=0 

Das bestimmte Integral 

— h cosw' 



f— ^ 

J q\ — 2(»j Ä cosw' + Ä* 
b 



du)' 



ist aber zwischen (>i = und Q = h gleich Null, dagegen = 
2^/Q{ zwischen Qi=h und ^i==oo; somit haben wir 
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Ql=h 

Wenn wir für Qi nach der Integration seine allgemeine Be- 
dentnng beibehalten, können wir somit setzen 

(31) ü=^2*.f.l. = V.f.^4^^„ 

worin X und y nunmehr irgend einen Punkt der Scheibe be- 
zeichnen. 

Die vorstehende Formel ist als eine erste Annäherung für 
die Berechnung der Erscheinung zu betrachten. 

44. In dem im Vorstehenden untersuchten Falle entsprechen 
die Linien, längs deren die Induction gleich Null ist, den 
Linien gleichen elektrischen Zustandes; und zwar haben wir 
es mit dem in § 39 erwähnten Specialfall [127] zu thun; 
dieser aber besteht auch noch, wenn Magnete in beliebiger 
Anzahl vorhanden und nur dem vorstehenden durchaus ähnlich, 
das heisst normal zur inducirten Ebene angeordnet sind und 
dieselbe mit einem Pole berühren, während der andere Pol 
sich in unendlicher Entfernung befindet. 

In der That ist, wenn wir die Coordinaten der Pole jener 
Magnete beziehungsweise mit 

*^i > y* ! ^ì:) Vii • • • • ^n 7 Vn 

bezeichnen, die dui*ch eine momentane Erregung der Magnete 
inducirte elektromotorische Kraft, wie man sich leicht über- 
zeugen kann, durch die Gleichung 

Ì rj * r| ' f 

ausgedrückt, in welcher r^2— =(-|j^ — x')^ + (t/^ — y')'^ zu setzen 
ist und k eine Constante bezeichnet, deren Betrag — aller- 
dings nur für den Magnet, auf welchen sie sich bezieht — 
von der Magnetisirung und von dem vor der inducirten Ebene 
befindlichen Pole des Magnetes abhängt. 

Um die durch die Rotation der Ebene inducirte elektro- 
motorische Kraft Ei zu finden, ist somit allgemein 
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za setzen und es ist in jedem der Ausdrücke , aus welchen 
sich die vorstehende Formel zusammensetzt und welche die 
Wirkung je eines der Magnete darstellen, der Winkel gp^ nm 
denselben Betrag d(p zu variiren; nach Ausführung dieser 
Differentiation erhält man 

worin 

Tn = ^n{^n — ^') + "^VniVn — J/')(% — ^') — ^niVn — VT i 
^n = VniVn ~ VT + 2^n(% — ^'){yn — V') — Uni^n — ^7 

zu setzen ist; die allgemeine Differentialgleichung der Linien, 
längs deren die Kraft gleich Null ist, wird dann 

[128] Das allgemeine Integral dieser Differentialgleichung 
ist nun die Function 

,_^7. ^nK — ^') -^ VniVn — yl 



^n 



welche auch der Gleichung (16) genügt. So ist, entsprechend 
dem in § 39 Gesagten, wenn die inducirenden Magnete weit 
genug vom Rande der rotirenden Scheibe entfernt sind, der 
elektrische Zustand der inducirten Scheibe oder Ebene gleich- 
falls durch die Formel 

(32) tr.= y^/nfa - ^') + yn(y» - y') 

ausgedrückt. 

Ist l^ die Entfernung des Pols eines beliebigen Magnetes 
vom Mittelpunkt, so haben wir 

;^ = ;r^ -fr y^ , 

und der Cosinus des Winkels zwischen r„, der Entfernung 
eines Punktes x' y vom Pol des w-ten Magnetes, und l^ ist 
durch den Ausdruck 



Elektrodynamische Indnction. II. 75 

^n ^n — ^' , Vn Vn — V' 






n 'n "n ^n 



dargestellt, so dass wir auch schreiben können 



^n 



Gehen wir nunmehr zur Erörterung der ersten zwei oder drei 
Fälle über, fttr deren Behandlung sich die Formel (32) eignet. 
45. Im Falle eines einzigen Magnetes ist der elektrische 
Zustand, wie wir gesehen haben, durch die Formel 



[l-xf + y^ 

dargestellt und für die Linien gleichen elektrischen Zustandes 
haben wir die nämliche Gleichung wie für die Linien, längs 
deren die Kraft gleich Null ist, nämlich 

[l-xf + y^ = 2Q,[l'-x). 
Für die Linien maximaler Strömung besteht die Gleichung 

[l-xf + y^ = 2Q^y. 

[129] Die in jedem Punkte der Ebene inducirten 8ti*öme 
haben dieselbe Richtung und Intensität wie die Ströme, welche 
denselben Punkt in Folge der an anderen Stellen erfolgenden 
Induction durchfliessen. 

Die durch den Pol gehende Normale zur Verbindungslinie 
desselben mit dem Rotationsmittelpuukt ist der geometrische Ort 
zweier Systeme von Kreisen; eines derselben entspricht den 
positiven Werthen von y (und für diese ist die aus einer Inte- 
gration stammende Constante q^ positiv) , das andere System 
entspricht den negativen Werthen von y (und hier ist q^ ne- 
gativ zu nehmen). 

Diese beiden Systeme, welche sämmtlich durch den Pol 
gehen, bertlhren im Pole einander und die Polaraxe, das heisst 
die Axe, welche den Pol mit dem Rotationsmittelpunkt ver- 
bindet. Im vorliegenden Falle ist dies die ar-Axe. 

Die Richtungen der Ströme in den beiden Systemen sind 
einander entgegengesetzt; wo die beiden Systeme einander an 
der :z:-Axe begegnen, bewegen sie sich also im gleichen Sinne 
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und bilden ein Strombündel, welches unter dem Pol hindurch- 
geht; sie üben also eine elektrodynamische Wirkung aus, 
welche bei beiden Systemen dahin strebt, den Magnet im 
Sinne der Rotation der Ebene zu bewegen. 

Die im Pole zur Polaraxe normale Linie ist eine Linie 
elektrischen Nullzustandes. 

46. Befinden sich gegenüber der Scheibe zwei gleich starke 
Magnete mit ihren Polen auf der x-Axq und gleichweit vom 
Rotationsmittelpunkt entfernt, so ist in Gleichung (32) 

also 

l^x' l + x' 



=*'(^+^). 



u 

wobei 

rl = {l-xy + y'*; rl = {l + xj + y'*. 

Aus den allgemeinen Werthen von 

dU du 

dx dy' 

wäre nach der OÄm'schen Theorie zu entnehmen, dass die 
Ströme auch in diesem Falle für jeden der Magnete zwei 
Systeme oder Wirbel bilden, einen auf der Seite der posi- 
tiven und den anderen auf der Seite der negativen y. Es 
sind also vier Wirbel vorhanden. Die Ströme in diesen Wir- 
beln sind für jeden Magnet von zwei entgegengesetzten Rich- 
tungen; auf der :r-Axe, wo sie sich tangential berühren, bilden 
sie also unter dem Pole jedes Magnets ein Bündel von 
Strömen, welches sich längs dieser Axe bewegt; [180] und 
die elektrodynamischen Wirkungen der Wirbel, von denen 
der eine auf der Seite der negativen, der andere auf der 
Seite der positiven y-Werthe bleibt, summiren sich also und 
streben die Magnete in der Richtung der Ebene zu bewegen. 
Die Nulllinien des elektrischen Zustandes sind in diesem 
Falle durch die Gleichung 

P = a:« — y* 
bestimmt, es sind also gleichseitige Hyperbeln. 
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47, Im Falle zweier Magnete, die wie die yorìgen, aber 
mit ihren ungleichnamigen Polen gegenüber der Scheibe an- 
geordnet sind, haben wir 

TT i.ii^ — ^ ^ + ^1 



= <-^ - '-Ti 



I>ie Schlüsse, welche sich ans dieser Gleichung ziehen lassen, 
sind denjenigen des vorigen Falles durchaus ähnlich, nur sind 
die Linien des elektrischen Nullzustandes durch die Gleichung 

X[x'' + y« — /«) = 

bestimmt. Die in der Mitte zwischen den Polen zur Polar- 
axe normale y-Axe ist also eine Linie elektrischen NuU- 
znstandes; eine solche ist femer der Kreis, welcher durch die 
Pole geht und dessen Radius gleich der Hälfte ihres Ab- 
Standes ist. 

48. Wie man sieht, liesse sich die Discussion der 
Gleichung (32) fortsetzen, oder man könnte sich an den in 
§ 39 bezeichneten Fall halten und die Gestalt der Ströme 
auch für die bei Unterbrechung und Schliessung des Volta- 
Stromkreises stattfindende Induction zu bestimmen suchen; 
uns genügt es jedoch, diesen zweiten Fall benützt zu haben, 
um an einem Beispiel zu zeigen, auf welche Weise inducirte 
Ströme vorhanden sein können, ohne dass in einem Leiter ein 
variabler elektrischer Zustand existirt. So sind die Ströme, 
welche einen Punkt dieses inducirten Körpers durchfliessen, weil 
sie von der Ausbreitung der an anderen Stellen des Körpers 
inducirten Ströme herrühren, wohl von den an der betreffen- 
den Stelle selbst inducirten zu unterscheiden^). 

Einstweilen sei bemerkt, dass die Erklärung der elektro- 
dynamischen Wirkungen, welche in den behandelten Fällen zu 
Stande kommen, in der Gestalt der vorerwähnten Wirbel 
und nicht in dem Bündel von Strömen, welche die Ebene 
unterhalb des Poles längs der Polaraxe durchfliessen, zu suchen 
ist. Dass jene elektrodynamischen Vorgänge bei Strömen 
oder Wirbeln von solcher Gestalt eine derartige Wirkung 
hervorbringen müssen, lässt sich, wie dies [131] zuerst Prof. 



^) Die Verteilung des elektrischen Znstandes bezieht sieb auf 
die erste Art von Strömen. 
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Matteucci für die rotirende Scheibe von Ärago gethan hat*), 
immer beweisen. 

Es bliebe jedoch zu untersuchen, ob das Gesetz, nach 
welchem jene elektrodynamischen Wirkungen bei Aenderung 
des Abstandes zwischen dem Magnet und dem Eotationsmittel- 
punkte variiren, der Erfahrung entspricht. 

49. Will man die Erscheinung genauer untersuchen, so ist 
zu berücksichtigen: 

1. die Zeit, deren die inducirende Kraft zur Entwicklung 
. der elektromotorischen Kraft bedarf; 

2. die Dauer dieser Kraft, das heisst die Zeit, welche die- 
selbe zum Verschwinden beansprucht. 

Hier würden wir jedoch auf Betrachtungen kommen, welche, 
so wahrscheinlich sie auch sein mögen, doch immer einen 
hypothetischen Charakter haben. ImmerMn muss man bei dem 
gegenwärtigen Stande der Wissenschaft zugeben, dass die be- 
sagten Zeiten zwar klein, aber gleichwohl von merklicher 
Dauer sind; man muss sie deshalb als Thatsachen hinnehmen 
und die Schlussfolgerungen, welche sich aus ihnen ergeben, 
in der Theorie acceptiren. Hen* Verdet hat durch seine 
schönen Versuche über die Induction einen derartigen Einfluss 
der Zeit unwiderleglich nachgewiesen. Und Prof. Matteucci 
hat in den obenerwähnten Vorlesungen letzthin lediglich mit 
Hilfe der Arago^sahen Scheibe vermittels der Ströme, welche in 
einem Galvanometer auftreten, wenn man an dieser inducirten 
Scheibe die Gleitcontacte anbringt, dasselbe gezeigt. 

Bei der allgemeinen Erscheinung macht sich, so lange die 
relative Geschwindigkeit nicht sehr gross ist, dieser Umstand 
oder der Einfluss der Zeit nur in nebensächlichem Grade be- 
merkbar und kann bei einer ersten allgemeinen Untersuchung 
des Phänomens vernachlässigt werden. Wir hielten es nicht 
für angebracht, die Formeln, die für einen Vergleich mit den 
Versuchserg^bnissen schon sehr complicirt sind, fürs erste und 
ohne unmittelbaren Zweck noch complicirter zu machen. 

50. Wenn wir bei der Anwendung des Verfahrens zur Be- 
stimmung der Ausbreitung der in einem Körper von beliebiger 
Gestalt durch eine elektromotorische Kraft, deren Aenderung 
als bekannt vorausgesetzt wurde, inducirten Ströme nur die 
Formel (3') benutzt haben, so geschah dies nicht etwa, weil wir 
uns dazu unmittelbar durch den Versuch berechtigt glaubten. 



^J Gours special, p. 113. 



r 
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Damals hatte der Versuch noch nichts entschieden, seine Er- 
gebnisse sprachen noch nicht zu Gunsten oder Ungunsten einer 
solchen Verallgemeinerung; wir wollten dieselbe lediglich auf 
ihre Zulässigkeit prüfen. 

In Wirklichkeit stehen die bis jetzt von uns erhaltenen 
Eesultate mit den bezüglich der Richtung der inducii-ten 
Ströme bekannten Thatsachen in Uebereinstimmung. Das 
heisst die elektrodynamischen Wirkungen, welche nach unseren 
Rechnungen zu Stande kommen müssen, haben die gleiche 
Richtung wie diejenigen, deren Auftreten dem Versuche nach 
bekannt ist. 

Einstweilen würde es ofifenbar, so lange die Ergebnisse 
dieser Verallgemeinerung mit dem Versuche in Uebereinstimmung 
gefunden werden, zum mindesten jedem gesunden philosophischen 
Principe widersprechen, wenn man rein hypothetische Formeln 
verfolgen wollte. 

[132J 51. Vielleicht wird man uns entgegenhalten, dass 
wir bereits Theorien der Induction besitzen, welche nicht 
allein die auf geschlossene und lineare Stromkreise bezüg- 
lichen Erscheinungen umfassen, sondern sich auch auf offene 
Stromkreise anwenden lassen und die Erklärung einer That- 
Sache geben, welche in den bis dahin aufgestellten Formeln 
nicht enthalten ist. 

Jene Theorien rühren von den Herren Weber und Neu- 
mann her und die Erscheinung, um welche es sich handelt, 
ist diejenige, welche Weber als unipolare, Matteucci als 
axiale Induction bezeichnet hat und welche gemeinhin in 
Gestalt der Ströme bekannt ist, die man beobachtet, wenn 
man einen Magnet um seine Axe rotiren lässt und von den 
zum Galvanometer führenden Drähten den einen auf der Mitte, 
den anderen auf einem Pole des Magnetes festhält. 

Hätten wir bei unseren bescheidenen Kräften geglaubt, 
dass die Formeln jener Theorien wirklich der Formel (3') 
so sehr überlegen seien, so hätten wir es vorgezogen, die- 
selben probeweise zu verfolgen. Indess schien uns für den 
Augenblick keine derselben geeignet, die beschriebene von 
einem rotirenden Magnet dargebotene Erscheinung zu um- 
fassen; femer ist zu berücksichtigen, dass diese Theorien unter 
einander wesentlich verschieden sind und, wenn sie auch so 
Manches mit einander gemein haben (die ^/n/^èr^'sche Formel), 
doch in den allgemeinen Fällen nicht gleichzeitig richtig sein 
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können. Schliesslich sind dieselben auch vollständig hypo- 
thetischer Natur. 

Uebrigens würden wir durch die Annahme der einen oder 
anderen dieser Theorien dem bescheidenen Verdienste dieser 
Arbeit nicht zu schaden geglaubt haben. Denn hier handelt 
es sich nicht darum, zu errathen, sondern darum , aus dem 
Experimente das Richtige herauszufinden; und wir würden 
reichlich befriedigt gewesen sein, wenn wir dazu gelangt 
wären, die Richtigkeit der einen oder anderen Theorie dar- 
zuthun. 

Die Arbeiten jener beiden hervorragenden mathematischen 
Physiker sind von hohem Werthe; sie sind es in solchem 
Maasse, dass ihr Studium, auch wenn es bewiesen wäre, dass 
keine von ihnen der Wahrheit entspricht, um der vielen darin 
enthaltenen geistreichen Beti-achtungen willen immer noch für 
jeden von hohem Nutzen wäre, der dieses schwierige Gebiet 
der Physik zu fördern wünscht. Will aber der experimentelle 
Physiker, wie es seine Pflicht ist, sich an das halten, was mit 
aller Strenge bewiesen und gegen jeden vernünftigen Einwand 
geschützt ist, so steht ihm keine andere Theorie der Induction 
zur Verfügung als die auf lineare Stromkreise bezügliche, und, 
wenigstens für den Augenblick, kein anderes Beweisverfahren 
als das von Ampère angegebene und in unserer ersten Ab- 
handlung befolgte. Will man dann dem Geiste einen freieren 
Spielraum über sämmtliche allgemeinen Erscheinungen der In- 
duction gestatten, so darf man doch nicht bald auf das Lenz- 
sehe Gesetz, bald auf Neumann ^ bald wieder auf Weber 
greifen, denn es ist nichts weniger als bewiesen, dass alles 
dies gleichzeitig wahr sein müsse; die Förderung der Wissen- 
schaft hat vielmehr durch ein eingehenderes Studium des 
Problems zu erfolgen. 

Einige Zeit nach den ersten Arbeiten des Herrn Faraday 
über die elektrodynamische Induction veröfifentlichte Herr Lenz 
eine Abhandlung, in welcher er nach Beschreibung verschie- 
dener höchst eleganter Versuche das folgende Gesetz auf- 
stellte: 

»Die Richtung des Stromes, welcher in einem linearen 
[133] Leiter durch relative Bewegung desselben mit Bezug 
auf einen Magnet oder einen Volta -Stromkreis inducili; wird, 
ist immer gleich*) derjenigen eines Stromes, welcher, falls er 



^) Im Original heisst es irrthümlicherweise: > entgegengesetzt 



«. 
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in dem inductrten Leiter vorhanden wäre, in diesem letzteren 
eine Bewegung hervorrufen könnte, welche der die Induction 
verursachenden genau entgegengesetzt wäre«. 

Dieses Gesetz, welches für den Fall linearer Strom- 
kreise als Hilfsmittel zur Bestimmung der Richtung 
des inducirten Stromes im Stromkreise aufgestellt 
wurde, ist bis jetzt stets mit der Erfahrung in üebereinstim- 
mung befunden worden und umfasst auch den Fall der so- 
genannten unipolaren Induction. 

In der That zeigt ein Galvanometer, dessen Drahtenden 
man auf einem um seine Axe rotirenden cylindrischen oder 
stabförmigen Magnet, und zwar das eine zwischen den Polen 
und das andere an einem Ende des Magnets, gleiten lässt, 
einen Strom an; und die Bichtung dieses Stromes ist eine 
derartige, dass sie dem Magnet die entgegengesetzte Drehung 
wie 'die bei dem Versuche stattfindende ertheilen würde, falls 
der Sti'omkreis des Galvanometers ein durch den Magnet ge- 
schlossener Volta-Stromkreis wäre ; man erhielte so die bekannte 
Erscheinung der Rotation von Magneten durch Volta -Ströme, 
welche entweder durch den Magnet selbst gehen, oder auch 
durch einen von ihm isolirten Leiter, der aber fest mit ihm 
verbunden ist und mit ihm rotirt, während die übrigen Theile 
des Stromkreises in Ruhe bleiben. 

Bezüglich dieses Versuches mag man das citirte Buch von 
Prof. Matteucci, die Abhandlungen der Herren Faraday und 
Lenz^ sowie die von Prof. L, Pacinotti im Jahrgang 1844 
der in Pisa erscheinenden Zeitschrift »II Cimento« publicirte 
Abhandlung nachsehen. 

Lange Zeit nach der Arbeit des Herrn Leyiz stellte Herr 
Neumann eine Theorie der Induction in linearen Stromkreisen 
auf, welche von dem folgenden hypothetischen Grundsatze ausgeht : 

»Die von einem Element eines Volta-Stromkreises in einem 
anderen im natürlichen Zustande befindlichen linearen Elemente 
inducirte elektromotorische Kraft ist proportional der elektro- 
dynamischen Kraft, welche zwischen den beiden Elementen 
bestehen würde, falls das zweite, nämlich das inducirte, von 
einem elektrischen Strome durchflössen wäre und diese Kraft 
nach der Richtung der Geschwindigkeit des inducirten Ele- 
mentes zerlegt würde«. 

Die Abhandlung des Herrn Neumann giebt Resultate, 
welche für alle Fälle geschlossener und linearer Stromkreise 
mit der Erfahrung in üebereinstimmung stehen. 

Ostwald'a Klassiker 109. 6 
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Da Herr Levz nicht von der Intensität, sondern von der 
Richtung' von Strömen spricht, so kann sein Gesetz vollkommen 
richtig und gleichzeitig das Fundamental princip des Herrn Neu- 
mann falsch sein, üebrigens könnte das Z/ß77z'sche Theorem, 
obschon es durch Analogie an Distanzwirkungen erinnert, 
doch mit den Thatsachen übereinstimmen, auch wenn die In- 
ductionserscheinungen weder sämmtlich noch theilweise von 
ausschliesslichen Distanzwirkungen bedingt wären. 

Suchen wir indess jetzt die Erscheinung der Induction 
durch Magnete, welche um ihre Axe rotiren, in Kürze und 
wo möglich ohne Rücksichtnahme auf irgend eine Theorie 
zu analysiren. 

52. [134] Drei Dinge sind an dem zur Vorführung dieser 
Erscheinung dienenden bekannten Apparat hauptsächlich zu 
betrachten: 

1. Der um seine Axe bewegliche cylindrische Magnet! 

2. Der sogenannte innere Theil des Stromkreises des 
Galvanometers; derselbe kann fest mit dem Magnet verbunden 
sein und mit demselben rotiren, oder auch in Ruhe bleiben, 
während der Magnet rotii-t. Im ersten FaUe kann der Magnet 
selbst diesen Theil vertreten. 

3. Der sogenannte äussere Theil des Stromkreises des 
Galvanometers ; derselbe kann mit dem Magnet rotiren, während 
der innere Theil in Ruhe verharrt, oder er kann umgekehrt 
mit dem Magnet in Ruhe verbleiben, während der innere 
Theil sich bewegt. 

Es rotire nun der äussere Theil des Stromkreises, der 
Rest bleibe unbeweglich.' Das Galvanometer zeigt einen Strom 
an und die Richtung desselben im Stromkreise entspricht dem 
Z«/^^'schen Gesetze. 

Es rotire der innere Theil; der äussere Theil und der 
Magnet seien unbeweglich. Man erhält einen Strom und seine 
Richtung entspricht auch in diesem Falle dem Zew^'schen Ge- 
setze. Bis hierher stimmt also Alles und wir erheben gegen 
das Zßnis'sche Gesetz keinen Einwand, wofern dasselbe nur 
die allgemeine Richtung des Stromes im Stromkreise angeben 
will, nicht aber die Stelle, an welcher derselbe erregt 
wurde. 

Wer aber will, dass die Erscheinung ausschliesslich durch 
Distanzwirkungen zwischen dem Magnet und dem linearen 
Stromleiter bedingt sei, den dürfen wir auch fragen, wo die 
elektromotorische Kraft erregt wird. Nach den Physikern, 
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welche sich den erwähnten Theorien anschliessend würde in 
diesem letzteren Falle der Sti'om im inneren Theile indncirt. 
Wenn dies aber richte ist, so mnss man, falls der Magnet mit 
dem inneren Theile um seine Axe rotirt, die Annahme machen, 
dass der Strom in dem unbeweglich bleibenden Reste 
des Stromkreises inducirt wird, weil es ein Widersinn wäre, 
wenn man behaupten wollte, der Strom würde auch in diesem 
Falle noch im inneren Theile inducirt. Es folgt daraus, dass 
man nothwendigerweise, wenn man für die Theorie des Phä- 
nomens lediglich die Distanzwirkungen zwischen einem be- 
liebigen Elemente des inducirten Stromkreises und dem 
Magnet in Rechnung stellen will, die Ursache in der relativen 
Rotationsbewegung zwischen einem beliebigen inducirten 
Elemente und dem Magnet zu suchen hat. Richtig ist aller- 
dings, dass bei den Gesetzen der Erscheinung hervorgehoben 
wurde, dieselbe hänge nur von der relativen Bewegung der 
beiden Theile des inducirten Stromkreises ab; aber zu diesem 
Schlüsse gelangte man nicht etwa, weil diese Unabhängigkeit 
in Rechnung gestellt wurde, sondern weil die — übrigens 
wenigstens innerhalb gewisser Grenzen richtige — Annahme 
gemacht wurde, der inducirte Strom sei nur der ersten Po- 
tenz der erwähnten relativen Geschwindigkeit proportional'); 
theoretische Grundlage blieb aber immer, dass [135] der in 
einem beliebigen Elemente inducirte Strom von der besagten 
relativen Geschwindigkeit abhängig sei. 

Wenn aber diese letzte Behauptung lichtig wäre, so müsste 
in einem beliebigen, nicht mehr linearen Leiter lediglich in 
Folge der Rotation des Magnets um seine Axe, auch wenn 
der Leiter nicht aus zwei aufeinander gleitenden Theilen be- 
stände, ein System von inducirten Strömen zu Stande kommen. 
Denn wenn man nach den erwähnten Theorien durch eine der- 
artige Rotation in einem geschlossenen, linearen und unbeweg- 
lichen Stromkreise nichts erhält, so ist dies nicht etwa der 



1) Nothwendigerweise musate angenommen werden, der in 
einem beliebigen von den beiden Theilen, sei es dem äusseren 
oder dem inneren, inducirte Strom hänge lediglich von der Ro- 
tationsgeschwindigkeit dieses Theiles mit Bezug auf den Magnet 
ab; da aber seine Stärke nur der ersten Potenz dieser Geschwindig- 
keit proportional angenommen wurde, so blieb nach dieser Hypo- 
these, nachdem die Kotation des Magnets die Differenz zwischen 
den Geschwindigkeiten jener beiden Theile mit Bezug auf den 
Magnet nicht beeinflusste, der Strom im Galvanometer unverändert. 

6* 
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Fall, weil die Induction in jedem beliebigen Punkte für sich allein 
gleich Null wäre, sondern weil die inducirten Ströme in Folge 
der linearen Gestalt des Leiters längs des Stromkreises, der 
alle an den verschiedenen Stellen, an seinen sämmtlichen 
Punkten inducirten Ströme zu summiren gezwungen ist, sich 
gegenseitig aufheben. In einem Körper von beliebiger Gestalt 
besteht diese Nothwendigkeit nicht mehr und die elektrodyna- 
mischen Wirkungen zwischen ihm und dem Magnet sollten 
deshalb das Vorhandensein derartiger Ströme anzeigen. Bis 
jetzt hat man jedoch solche Wirkungen vergeblich gesucht; 
und es ist deshalb zu schliessen, dass die geschilderte relative 
Bewegung nicht die Ursache der Erscheinung bildet^). 

Das Z/öw^'sche Gesetz hatte zur Folge, dass sich vielleicht 
so manche Physiker betreffs der Ursache der Induction einer 
Täuschung hingaben; es ist zu bemerken, dass dieses Gesetz 
nur die Richtung des Stromes in dem bewegten Leiter be- 
stimmen kann, mag der Strom nun wirklich in dem Theile 
des Stromkreises, welcher sich in Bewegung befindet, erregt 
sein oder nicht. 

53. Nur eine eingehendere experimentelle Prüfung vermag 
die Frage zu entscheiden; wahrscheinlich wird sie uns dann 
sagen, welches der bis jetzt vernachlässigte Umstand ist, 
welcher jenen erwähnten besonderen Fall der Induction ver- 
ursacht. Vielleicht ist eine derartige neue Grundthatsache in 
der beständigen Aenderung der Berühningspunkte der beiden 
Theile des Stromkreises gegenüber dem Magnet zu suchen. 

Die in der ersten Abhandlung von uns bewiesene Formel 
(3') kann die unipolare Induction nicht umfassen; in der That 
kann man von derselben nicht die Theorie einer Erscheinung 
verlangen, wenn der für die Entstehung dieser Erscheinung 
wesentliche Umstand sich nicht in den Grundthatsachen vor- 
findet, auf welche diese Formel aufgebaut ist. Jetzt aber, 
wo wir mit der Formel (3') die Theorie der Induction in den 
linearen Stromkreisen besitzen, und wo die Ausdehnung der- 
selben Formel auf den allgemeinen Fall in Folge der ausser- 
ordentlichen Uebereinstimmung ihrer Folgerungen mit den Ver- 
suchsergebnissen in hohem Grade wahrscheinlich, wenn nicht 
sicher geworden ist, müssen wir danach streben, mittelst 
klarer Experimente den für die unipolare Induction wesent- 
lichen Umstand in die Theorie einzuführen und diese auf 



1) S. Matteucct, Conrs special, p. 82. 
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solche Weise nach nnd nach, indem wir gleichen Schrittes 
mit dem Experiment vorgehen, zu vervollständigen. 

Eine ausführlichere Erörterung dieses besonderen Falles 
müssen wir uns auf eine andere Gelegenheit aufsparen. Für 
jetzt bleibt uns nur zu sagen, dass die bereits Jedermann 
bekannten Versuche, zusammen mit den von uns angestellten, 
die Erscheinung in den folgenden Sätzen zusammenfassen 
lassen. 
[136] 1. An der Berührungsstelle zweier Leiter, die in Ge- 
genwart eines Magnetes aufeinander gleiten, entwickelt 
sich eine normal zu dem von der Berührungsstelle be- 
schriebenen Flächenelement do gerichtete elektromoto- 
rische Kraft. 

2. Diese Kraft, die sich in einem Zeitelement dt entwickelt, 
ist gleich der elektromotorischen Kraft, welche in du 
nach der Bewegungsrichtung durch eine momentane Mag- 
netisirung inducirt werden könnte. 

3. Die Richtung dieser Kraft geht vom Berührungspunkte 
aus nach dem Innern eines beliebigen der Leiter oder 
umgekehrt, je nachdem der betrachtete Leiter sich im 
gleichen oder im entgegengesetzten Sinne bewegt, wie 
der Strom, welcher durch eine momentane Magnetisi- 
rung des inducirenden Magnetes m do inducirt werden 
könnte. 

Diese Sätze zeigen, dass man, wenn man eines der Draht- 
enden eines Galvanometers längs einer beliebigen Curve auf 
einem Leiter gleiten lässt, im Galvanometer die gleiche Summe 
von elektromotorischen Kräften erhält, welche man auch er- 
halten würde, wenn man längs derselben Curve einen Leitungs- 
draht abwickelte. Wie wir später sehen werden, lässt sich 
dies leicht nachweisen. 

54. Wir dürfen somit schliessen, 

1. dass bis jetzt nur die Formel (3') in aller Strenge durch 
den auf lineare Leiter bezüglichen Versuch gegeben ist: 

2. dass jedoch die Ausdehnung der Formel (ö') auf den all- 
gemeinen Fall der Induction in einem Körper von belie- 
biger Gestalt bis jetzt zu Resultaten geführt hat, welche 
mit den Versuchsergebnissen übereinstimmen; 

3. dass die wesentliche Bedingung der axialen Induction sich 
nicht unter den Thatsachen findet, welche der Formel 
(3') zu Grunde liegen, und dass somit diese Formel die 
Theorie der betreffenden Erscheinung nicht zu geben 
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vermag. Mit anderen Worten können wir anch sagen, 
dass diese Formel nicht im Stande ist, die Richtang und 
Intensität der elektromotorischen Kraft zn bestimmen^ 
welche in einem Element eines Körpers indncirt wird, 
innerhalb dessen die Berühmngsstellen der Theile, ans 
welchen derselbe besteht, fortwährenden Aenderungen 
unterliegen ; 
4. dass die Formel (3') auf den Fall der durch die Leydner 
Flasche inducirten Entladungen anwendbar ist. 



üeber die mathematisclie Theorie der 
elektrodynamischen Indaction. 
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Riccardo Felici i). 

Dritte Abhandlung. 

[5] 55. Am Schlüsse der zweiten Abhandlung sagten wir, 
dass die Formel (3') zur Bestimmung der im Falle der so- 
genannten unipolaren oder axialen Induction indu- 
cirten elektromotorischen Kräfte für sich allein nicht aus- 
reiche, das heisst, dass die Daten, aus welchen die Formel 
(3') gewonnen wurde, oder auf welche sich ihre Anwendung 
für die Induction im Falle der relativen Bewegung der Strom- 
kreise gründete, den erwähnten Specialfall nicht umfassen. 
Nunmehr werden wir aber eine neue experimentelle Thatsache 
beweisen, welche uns im Verein mit den bereits bekannten 
das Verfahren liefern wird, um mittels der Formel (3') den 
allgemeinsten Fall der inducirten Ströme, welche durch die 
relative Bewegung zweier Theile eines und desselben Strom- 
kreises entstehen können, der Rechnung zu unterziehen; in 
diesem allgemeinen Falle ist dann die unipolare Induction als 
Specialfall enthalten. 

Auf diese Weise wird in unseren drei Abhandlungen aus 
der einzigen überaus einfachen Formel (3') die gesammte 
Theorie der* Induction experimentell abgeleitet werden. 

56. Wir geben eine kurze Uebersicht über die Versuche, 
von den einfachsten und gewöhnlichsten bis zu den allge- 
meinsten. 

(a) Es sei ein cylin drischer, auf einem Rotationsapparat 
angebrachter Magnet, sowie ein Galvanometer für thermo- 
elektrische Ströme gegeben, und es mögen die beiden Con- 

ij Aus den Annali della università Toscana, t. IV, 2. Theil 
1855. 
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tacte des Galvanometers (die der Bequemlichkeit halber aus 
kleinen messingnen oder kupfernen Federn bestehen können) 
an zwei Stellen des Magnets, die verschiedenen Querschnitten 
desselben angehören, gebracht werden. Während die Contact- 
federn unbeweglich bleiben, lasse man den Magnet um seine 
geometrische Axe rotiren; die Rotation mag im gleichen oder 
im entgegengesetzten Sinne erfolgen wie diejenige der von 
Ampère zur Erklärung der magnetischen Erscheinungen an- 
genommenen Ströme. Man erhält so einen Strom, der sich 
im Galvanometer bemerkbar macht, und seine Richtung ist in 
der in § 52 angegebenen Weise bestimmt. 

' [6] [b) Man nehme eine Scheibe aus leitendem Material 
und bringe ihren Mittelpunkt in die Verlängerung der Axe des 
Magnets , welcher normal zu ihr gerichtet und nicht weit von 
ihr entfernt sei. Die Contactfedern werden an zwei un- 
gleich weit vom Mittelpunkt der Scheibe entfernten Stellen 
mit dieser in Berührung gebracht. Die Scheibe wird um 
ihre Axe in Rotation versetzt, wobei, wie vorhin, die Contact- 
federn unbeweglich bleiben; es entsteht ein inducirter Strom, 
dessen Richtung dem iöwz'schen Gesetze entspricht. Der 
Einfachheit halber setzen wir voraus, dass die beiden Contact- 
federn sich auf dem gleichen Radius der Scheibe befinden, 
und wir stellen uns vor, es sei ein Draht von der Länge des 
Abstandes der Federn zwischen denselben ausgespannt. Die 
Richtung des in der bewegten Scheibe inducirten Stromes, so 
behaupten wir, ist dann eine derartige, dass die elektro- 
dynamische Wirkung, welche zwischen dem von jenem 
Strome durchflossenen Drahte und dem inducirenden Magnet 
zu Stande kommen könnte, dem Drahte eine der Drehung der 
Scheibe entgegengesetzte Rotation um die Axe des Apparates 
zu ertheilen streben würde. Man beachte jedoch, dass die 
Intensität und Richtung des Stromes sich nicht ändert, so lange 
die beiden Contacte ihre Abstände vom^ Mittelpunkte beibehalten, 
welches auch ihre Entfernung von einander sein mag. 

[c) Werden die Scheibe und der Magnet auf derselben 
Rotationsaxe befestigt, so kann man beide gleichzeitig, wie 
einen einzigen Körper in Drehung versetzen; Intensität und 
Richtung des Stromes sind dann dieselben wie im Ver- 
suche [b). Wir machten jedoch in § 52 darauf aufmerksam, 
dass man, wenn man auch in diesem Falle dem Lenz^^cheii 
Gesetze folgen und nicht allein die Richtung des Stromes, 
sondern auch die Erregungsstelle der elekti'omotorischen Kräfte 
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finden ^wül • mit Xeumann die Annahme machen mnss, es 
könne in einem unbeweglichen Element eines Leiters dardi 
Rotation eines cylindrischen Magnetes nm seine geometrische 
Axe eine elektromotorische Kraft indndrt werden — eine 
Annahme, welche, wie wir bereits in dem erwihnten Para- 
graphen sagten, m Folgeningen führt, die mit den Versudis- 
ergebnissen in Widersprach stehen. 

[J) Es llsst sieh feststellen, dass der Btrom im Verenche (0' 
der Botationsgesch windigkeit des Magnets, Im Versache [b) 
der Gesch^rindigkeit der Scheibe and im Versache fr) der 
relativen Geschwindigkeit des Galvanometerstromkreises nüt 
Bezog anf den Magnet proportional ist Und wenn die 
Scheibe nnd der Magnet am dieselbe Axe, aber nicht mit 
einander verbunden, mit verschiedenen Geschwindigkeiten and 
in verschiedenen Bichtongen rotiren, so findet man den Strom 
proportional der Differenz zwischen den beiden bezüglichen 
Geschwindi^eiten, der Geschwindigkeit der Scheibe and der- 
jenigen der Gleitcontacte oder des Galvanometerstromkreises, 
Und diese Proportionalität besteht aach dann noch, wenn alles 
in der Weise angeordnet ist, dass auch die Gleitcontacte that- 
Bächlich nm die Axe des Magnets rotiren; man findet dann, 
dass die Rotation des Magneta den inducirten Strom nicht 
beeinflnsst^ weil die vorbezeichnete Differenz durch seine Ro- 
tation nicht verändert würde. VieUeicht sind einige Physiker bei 
Beobachtung dieser letzten Versuchsanordnang in einen Irrthum 
verfallen nnd haben dem Z^z sehen Gesetze eine allgemeinere 
Bedeutung zugeschrieben, als sie ihm nach den Versuchen, aus 
welchen dasselbe hervorgegangen ist, zugeschrieben werden darf 
[7] (e) Bndlich lasst sich in jenen Versuchen leicht fe^t 
steUen, dass der Strom von der Gestalt des inducirten Strom- 
kreises unabhängig ist Derselbe hängt auch nicht von der 
Gestalt der Scheibe oder des mit den Gleitcontacten oder <re- 
• sondert von ^f enselben rotirenden Leiters ab. In der That 
kann man die Scheibe auf alle mögliche Weise zarecht- 
schneiden ; der Strom bleibt unverändert, wenn man nur Sor-e 
daför trä^, ^bbs derselbe von emem Gleitcontact zum ande^ 
gelangen kann ; oder wenn wirklich in Folge der Zunahme 
der reducirten Länge des ganzen Stromkreises durch^ 
beschriebene Zerschneiden eme Aenderung der StromintensS 
eintritt, so ist dieselbe nur gering^ So kann man anstatt 12 



i 
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57. Bei den Versuchen, welche den Formeln der ersten 
Abhandlang zur GLrnndlage dienten, besteht die Ursache der 
Erscheinung oder besser gesagt der fflr das Zustandekommen 
derselben wesentliche Umstand in der Aenderung der relativen 
Lage der Elemente des inducirten Stromkreises mit Bezug auf 
diejenigen des inducirenden ; bei den vorstehenden Versuchen 
dagegen findet keine derartige Lagenänderung, sondern nur 
eine Rotationsbewegung des Elementes um die Axe des cylin- 
drischen Magnetes statt; um aber nicht allein den Versuch (e), 
sondern auch die Versuche (a), (ò), (c) und (d) erklären zu 
können, mflsste diese Bewegung den gleichen Effect l^ervor- 
bringen, mag sie nun absolut oder relativ sein, das heisst, 
mag das Element oder der Magnet rotiren; und das kann, 
wie wir sahen, nicht angenommen werden. Welches ist also 
der ftlr die Erscheinung wesentliche Umstand? 

Suchen wir nicht zu errathen; beschreiben wir lieber die 
Versuche, deren Ergebnisse, algebraisch ausgedrückt, uns die 
allgemeinen Formeln liefern, mittels deren sich nicht nur die 
Ergebnisse der im Vorstehenden beschriebenen Versuche dar- 
stellen lassen, sondern auch ein allgemeiner Fall, der im 
Speciellen und unabhängig von jeder Hypothese sogar die zu- 
letzt beschriebenen Versuche umfasst. 

58. Gehen wir auf den Versuch (Ò) zurück und bezeichnen 
wir der Kürze und Klarheit halber mit d die Differenz zwischen 
den Entfernungen der Gleitcontacté des Galvanometers vom 
Mittelpunkt der Scheibe, mit D den mittleren Abstand derselben 
vom Mittelpunkt der Scheibe, so dass also, wenn d^ und ^ die 
Abstände der beiden Gleitcontacté vom Mittelpunkt bezeichnen, 
die Gleichungen 

3 = d^ — t7, , 

2 

bestehen. 

[f) Lässt man in dem Versuche [b] die Scheibe rotìren 
und erhält 6 Constant, während D variirt, so bekommt man 
successive Ströme von verschiedener Intensität. Ist der Magnet 
hinreichend stark und die Scheibe gross genug, so lässt sieh 
die Erscheinung mit grosser Genauigkeit untersuchen. Ich 
benutzte einen temporären Magnet, dessen Länge 20 cm und 
dessen Durchmesser mitsammt der Spirale 12 cm betrug und 
[8] der 1 cm von der Scheibe entfernt war; ich hatte acht 
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Bunsen-Elemente zur Verfögung. Es war einer der Ruhm-- 
Ä;or^ 'sehen cylindrisehen Elektromagnete , wie sie zu dem 
Jbrac/ay'schen Versache über die Wirkung des Magnetismus 
in durchsichtigen Substanzen benutzt werden. 

Setzt man unseren Versuch fort^ so wird man beobachten, 
dass bei Zunahme von D und wachsender Entfernung vom 
Mittelpunkt die Ströme im Allgemeinen an Intensität abnehmen; 
bei constantem d wird für einen gewissen Betrag von D der 
Strom gleich Null sein; bei weiterer Zunahme von D wird 
dann der Strom von neuem auftreten, aber in entgegengesetzter 
Richtung wie vorher, als D kleiner war. Lässt man D noch 
weiter zunehmen, so wird die Intensität der Ströme wachsen, 
aber im Allgemeinen wird die Scheibe nicht gross genug sein, 
um die Beobachtung zu gestatten, dass mit zunehmendem D 
die Ströme schliesslich abnehmen und nach und nach wieder 
zu Null werden. Unter den angegebenen Bedingungen^ unter 
welchen ich den Versuch anstellte, war 5 = 6 cm; für c?i = 19 
und <^2 = 1^ ^^ erhielt ich einen sehr starken Strom, der 
bei demselben Werthe von 5 für «/j = 15 und «^ = 19 cm 
seine Richtung umkehrte, aber immer noch sehr stark blieb. 
Es versteht sich, dass die mehr oder minder rasche Rotation 
der Scheibe auf die Intensität, nicht aber auf die Richtung 
der Ströme von Einfluss ist. 

Bei diesem letzten Versuche haben die Gleitcontacte auf 
der Scheibe eine Anzahl concentrischer Kreise beschrieben. 
Man halte nunmehr die Scheibe fest, bringe dagegen auf der- 
selben längs zweier beliebiger von den gleichzeitig von den 
Gleitcontacten beschriebener Kreise einen seidenumsponnenen 
Kupferdraht in der Weise an, dass im Galvanometer die 
Differenz zwischen den beiden Strömen erhalten wird, welche 
diesmal durch momentane Schliessung des den Elektromagnet 
magnetisirenden Volta-Stromes in den beiden Kreisen inducirt 
werden. Wiederholt man diesen neuen Versuch für alle Paare 
von Kreisen, welche gleichzeitig von den Gleitcontacten be- 
schrieben wurden, so erhält man eine neue Art von Strömen, 
welche beziehungsweise den vorher durch die Rotation der 
Scheibe erhaltenen proportional sein werden und für den- 
selben Werth von D verschwinden und ihr Vorzeichen 
wechseln. 

Die auf den Fall der momentanen Magnetisirung bezüg- 
lichen Formeln sind aus der ersten Abhandlung bereits be- 
kannt und der vorstehende Versuch liefert nunmehr die For- 
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mein zur Berechnung der Versuche (b), (c), [d) und (e); wir 
gehen jedoch sofort zui* Beschreibung eines anderen Versuches 
über, der viel einfacher als der vorstehende und zur Auf- 
stellung möglichst allgemeiner Formeln geeignet ist. 

59. [g) Mittels eines gut ausgeglühten und mit Seide über- 
sponnenen, hinreichend aber nicht allzu dünnen und zu leicht 
zerreissbaren Kupferdrahtes stelle man eine enge Spirale her, 
welche eine beträchtliche Drahtlänge, etwa 2 — 3 m, in einem 
kleinen Räume vereinigt. Man sorge dafür, die Anordnung so 
zu treffen, dass durch Ziehen am einen Ende der Draht rasch 
abgewickelt werden kann, während die Spirale an Ort und 
Stelle und das andere Ende des Drahtes mit dem Galvano- 
meter in Verbindung bleibt; dabei soll, während ein Theil 
des Drahtes abgewickelt wird, der Rest der Spirale weder ge- 
lockert noch deformirt werden. Das eine Ende des Drahtes 
[9] hat so als einer der Gleitcontacte des Galvanometers zu 
dienen. Endlich soll die Spirale so orientirt werden, dass 
durch eine momentane Erregung des inducirenden Elektro- 
magneten kein Strom in derselben entsteht. 

Nachdem alles auf diese Weise angeordnet ist, lässt man 
den Gleitcontact des Galvanometers, welcher zugleich das Ende 
der Spirale bildet, auf einer leitenden Fläche, welche unter 
der Einwirkung des Magnets steht und mit dem Galvano- 
meter in Verbindung ist, eine beliebige Curve beschreiben; 
dabei soll alles derart geregelt sein, dass der Draht bei seiner 
Abwickelung von der Spirale sich genau auf die von seinem 
Ende beschriebene Curve legt und somit in jedem Augenblick 
mit seiner eigenen Curve die Spur der vorbeschriebenen Curve 
darstellt. Wäre diese letztere Curve etwa ein Kreis, so 
brauchte man nur auf die leitende ebene Fläche eine runde 
Scheibe zu legen und dann den Gleitcontact oder das Ende 
der Spirale in Berührung mit der Scheibe über die leitende 
Fläche zu führen und dabei gleichzeitig den Draht um die 
Scheibe zu wickeln. Die Scheibe kann normal zur Axe eines 
cylindrischen Magnets und mit ihrem Mittelpunkte auf dieser 
Axe angeordnet sein und ein Rotationsapparat kann auf be- 
queme und doch zugleich genaue und rasche Weise die Be- 
wegung des Gleitcontactes besorgen. 

Das Resultat dieses Versuches ist auf alle Fälle immer 
das gleiche: das Galvanometer zeigt niemals einen 
Strom an. Analysiren wir nunmehi* diesen Versuch. 

60. Der Draht der Spirale geht bei dem Versuche {g) von 
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einer Lage aus, in welcher der dnreh eine momentane Magne- 
tisimng in ihm indneirte Strom gleich Nnll sein würde; aus 
dieser Lage geht er in eine andere über, in welcher bei geeig- 
neter Anordnung dieselbe momentane Magnetisirung einen 
starken Strom in ihm induciren würde. Danach ist aus der 
ersten Abhandlung sowie aus den bereits angestellten Ver- 
suchen zu entnehmen, dass die Summe der beim Uebergang 
des Drahtes aus der ersten in die zweite Lage inducirten 
elektromotorischen Kräfte gleich derjenigen Kraft ist, welche 
durch die gleiche momentane Magnetisirung in demselben 
Drahte inducirt werden könnte, wenn derselbe sich unbe- 
weglich in der zweiten Lage befände. Dieser Schluss unter- 
liegt keinem Zweifel; der grösseren Klarheit halber wollen 
wir ihn jedoch in einem besonders leichten Falle aufs Neue 
einer experimentellen Prüfung unterziehen. 

(fi) Der inducirende Magnet sei ein Cylinder und das Ende 
der Spirale werde auf einer Scheibe befestigt, deren Mittelpunkt 
sich wie vorhin auf der Axe des Magnetes befindet und welche 
mit diesem in Rotation versetzt werden kann ; die Scheibe 
kann wenigstens zum Theil aus leitendem Material bestehen, 
so dass, wenn der andere Contact des Galvanometers mit dem 
Mittelpunkt der Scheibe in Verbindung gebracht wird, der Strom- 
kreis des Galvanometers geschlossen ist. Man versetze nun 
den Magnet sammt der Scheibe in Rotation; der Draht wird 
sich um die Peripherie der Scheibe wickeln, ohne auf der- 
selben zu gleiten; diesmal aber wird man einen Strom er- 
halten, der unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit der 
Scheibe das Resultat ergiebt, dass die Summe der auf diese 
Weise in dem Drahte inducirten elektromotorischen Kräfte 
gleich [10] der elektromotorischen Kraft ist, welche durch 
momentane Erregung des Magnetes in demselben inducirt werden 
könnte. Wir sagten: die in dem Drahte inducirten Kräfte, 
weil die leitende Scheibe gegenüber dem Magnet keine rela- 
tive Geschwindigkeit besitzt; weder Lenz^ noch Neumann 
noch Weber würden sonach annehmen, dass in der Scheibe 
ein Strom inducirt würde. 

Findet sonach die Erregung des Stromes in dem Versuche 
(g) immer innerhalb des Drahtes statt, tritt dieser Strom voll- 
ständig zu Tage, wenn das Ende des Drahtes nicht gleitet, 
sondern sozusagen auf der in dem Leiter beschriebenen Cui've 
befestigt ist und von jenem sammt dieser letzteren fortbewegt 
wird, und ist endlich in dem Versuche {g) keine Spur eines 
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Stromes zn erhalten, so bedeutet dies, dass gleichzeitig mit 
jenem Strome, falls das Ende des Drahtes auf der bezeich- 
neten Curve gleitet, ein anderer Strom entsteht, der dem 
ersteren gleich und entgegengesetzt gerichtet ist. 

61. Diese Versuche führen uns zu dem folgenden Satze. 
Die Summe der elektromotorischen Kräfte, welche 
erregt werden, wenn in Gegenwart eines Magnetes 
zwei Leiter längs einer beliebigen Curve auf ein- 
ander glieiten, ist gleich gross und von entgegen- 
gesetztem Vorzeichen wie die Summe der Kräfte, 
welche in einem längs dieser Curve gelegten Drahte 
durch momentane Erregung des inducirenden Mag* 
netes, oder allgemeiner durch momentane Schlies- 
sung des den inducirenden Körper repräsentirenden 
Volta-Stromkreises inducirtwerden könnten. Selbst- 
verständlich ist, falls ausser dem Gleiten noch eine Aenderung 
der relativen Lage des inducirten und inducirenden Körpers 
stattfindet, der durch diese zweite Ursache inducirte Strom 
nach den bereits bekannten Gesetzen ebenfalls in Rechnung 
zu ziehen. 

Dieser Satz lässt uns beinahe stillschweigend vermuthen, 
oder er besagt wenigstens nichts gegen die Annahme, dass 
die Berührungs- und Gleitstelle der Leiter der Sitz einer be- 
sonderen elektromotorischen Kraft sei; derselbe lässt sich so- 
mit in die Aussagen übersetzen, welche in der im letzten Heft 
des dritten Bandes dieser Toscan. Annalen im Februar 1855 
publicirten zweiten Abhandlung mitgetheilt sind. 

Aus dem bisher Gesagten könnte man schliessen, dass 
die elektromotorische Kraft, welche sich in der Zeit 
dt an der Berührungsstelle zweier in Gegenwart eines 
Magnetes auf einander gleifenden Leiter ent- 
wickelt, normal zu dem von der Berührungsstelle 
beschriebenenFlächenelement do gerichtetundgleich 
derjenigen elektromotorischen Kraft ist, welche durch 
eine momentane Magnetisirung längs der Bewegungs- 
richtung in do inducirt werden könnte. 

Wenn wir sagen, diese Kraft sei normal za do gerichtet, 
so haben wir damit nur ausgedrückt, dass von den beiden 
einander berührenden Flächenelementen das eine die Rolle des 
Platins, das andere diejenige des Zinks spielt. 

Studirt man dann nach obigem Theorem die Richtung, 
welche man mathematisch dieser Kraft beizulegen hat, so 
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findet man, dass dieselbe von der Berührungsstelle 
nach dem Innern eines beliebigen der beiden Leiter 
oder umgekehrt gerichtet ist, je nachdem der be- 
trachtete Leiter [11] sich im gleichen oder im ent- 
gegengesetzten Sinne bewegt wie der Strom, der in 
do durch die vorbezeichnete momentane Magneti- 
sirung inducirt werden könnte. 

Mag übrigens diese Kraft ihren Sitz an der Berührungs- 
stelle haben oder nicht, so liefern doch diese Sätze die al- 
gebraische Darstellung der Erscheinung immer mit der gleichen 
Genauigkeit; denn wenn man dieselben in die Sprache der 
Rechnung übersetzt, so übersetzt man eben nur das zu Anfang 
dieses Paragraphen mitgetheilte Theorem. Gehen wir zu den 
Formeln über. 

62. Denken wir uns einen Leitungsdraht von beliebiger 
Gestalt, der indessen keinen geschlossenen Sti'omkreis bildet, 
das heisst dessen Enàen einander nicht berühren. Dieser 
Leitungsdraht gleite auf einer beliebigen leitenden Fläche; 
wir wollen die allgemeine Formel suchen, welche die Summe 
aller der Kräfte ausdrückt, die durch die Lagenänderung so- 
wie durch jene unbekannte Ursache inducirt werden, in Folge 
deren sich, welcher Art sie auch immer sein möge, unab- 
hängig von der Lagenänderung beim Gleiten des Drahtes auf 
der leitenden Fläche nach dem in dem bekannten Theorem 
ausgedrückten Gesetze eine elektromotorische Kraft entwickelt. 

Es sei s die Curve, welche der Draht bei Beginn der Be- 
wegung büdete, als er eine Lage A einnahm. 

Es sei 8\ die Curve, welche der Draht beim Uebergang 
aus der Lage A in die zweite A^ annimmt. Nach dem in 
der ersten Abhandlung Gesagten haben wir uns um die ver- 
schiedenen Gestalten und Lagen des Drahtes während seines 
Ueberganges aus A in A^ nicht zu kümmern. 

Die Summe der in Folge dieser Lagenänderung des Drah- 
tes inducirten elektromotorischen Kräflie beträgt 



(34) 



a X al 



^^ PC l dr dr CC 1 ^^ä ^^* 

* JJ r- de da JJ r. ds da * 



* 0*' 



Darin bezeichnet a die Länge des Volta-Stromkreises, welcher 
den inducirenden Körper bildet oder analytisch repräsentirt, 
k die Länge des inducirten Drahtes und r^ bezw. r^ die ver- 
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änderliche Entfernung zwischen den Elementen da nnd ds^ 
bezw. ds^ und da. 

Bezeichnen e nnd 6^ die von den Enden des inducirten 
Drahtes anf der leitenden Ebene beschriebenen Curven, so 
haben wir auf Grund des oben ausgesprochenen Satzes den 
beiden vorstehenden Integralen die folgenden 



a «0 ff e? 



^'eI= + kffl^ ^ p äe da - kfß ^ ^ d., da 
JJ r* de dö JJ ;• de. do * 

* ^l * 

hinzuzufügen, in welchen e ^ und e\ die Längen der von den 
Enden des Drahtes beschriebenen Curven bedeuten. 

[12] Für die gesuchte elektromotorische Kraft haben wir 
demnach den allgemeinen Ausdruck 

(34) E=E,+E^. 

Aus der Formel (3') würden sich andere Glieder ergeben, 
die der vorstehenden Formel hinzuzufügen sein würden, falls 
der inducirende Volta-Stromkreis offen und für die analytische 
Betrachtung nicht durch einen geschlossenen Stromkreis zu 
ersetzen wäre. Hier jedoch handelt es sich nicht um einen 
solchen Fall, der sich nur bei der Induction eines Theiles des 
Volta-Stromkreises darbietet, wenn dieser Theil in Bewegung 
ist und auf dem anderen Theile schleift; die Induction findet 
dann zwischen den beiden Theilen statt, es wirkt der eine 
auf den anderen ein. Dieser Fall wird im Folgenden noch 
eine grosse Wichtigkeit gewinnen, weil sich aus demselben das 
Verhältniss der beiden Constanten A und B der Gleichung 
(1) ableiten lässt. Fürs erste jedoch wollen wir uns auf die 
bekannten Versuche beschränken. 

Gehen wir zur Discussion der Versuche (a), (6), (c), [d) 
und [e] über: 

63. Wollten wir direct von den Formeln (34)4 und (34), 
ausgehen, so hätten wir eine zu weitläufige Rechnung vorzu- 
nehmen, die wir vermeiden können, da wir bereits wissen, 
dass für den Fall der Wirkung eines Solenoids auf einen ge- 
schlossenen Stromkreis die besagten Formeln sich in eine ein- 
fachere und unserem Zwecke besser entsprechende Gestalt 
bringen lassen. 

Es sei dco ein Querschnitt des Solenoids normal zur Rich- 
tung seiner Leitcurve ä, dcj' ein Element einer beliebigen 
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dBTcb den erwähnten geschlossenen Btromki*eis begrenzten Curve; 
femer sei s' die Normale zum Elemente dio' nnd r die Ent« 
fernnng zwischen dui nnd do). Dann ist die elektromotorische 
Kraft, welche bei momentaner Erregung des durch das Solenoid 
repräsentirten Magnets längs der Grenzcurve der Fläche, deren 
Element du)' ist, das heisst in dem geschlossenen Stromkreise, 
inducirt wird, durch die Formel 



E=C\\ ^-4^ ds do)' 



JJ ds ds' 



ausgedrückt, welche sich aus der Qleichung (10) des § 17 
ergiebt und in welcher die Integrationen über die ganze vor- 
bezeichnete Fläche und längs des ganzen Solenoids zu er- 
strecken sind. 

C ist eine dem Querschnitt des Bolenoids und der Inten- 
sität des Magnetismus proportionale Constante. 

Ferner ist 

^ \ dr 
d 



=-// 



JS=_C|| -^^-^dsdto. 

ds 



[13] In den Fällen der Versuche [a) etc. besehreiben die 
Gleitcontacte concentrisehe und zur Polaraxe, das heisst zu 
der durch die Pole gehenden Geraden, normale Kreise; somit 
ist s' parallel zur Axe und drjds' der Cosinus des Winkels 
a zwischen r und der Axe. Integrirt man demnach nach s 
und bezeichnet mit a^ und a^ die Winkel, welchen die von 
der Mitte von dio' nach den Polen des Solenoids führenden 
Geraden r^ und r, mit der Axe einschliessen, so folgt 

-B = — C j j-Y cos «^ ^ cos öf, I doj' , 

Es sei nun Sjy die Entfernung des von dem Gleitcontact 
beschriebenen Kreises vom Nordpol, «, seine Entfernung vom 
Südpol; diese Entfernungen sollen vom Nordpol nach dem 
Südpol zu als positiv gerechnet werden und es sind dann, 
wenn der Gleitcontact sich nah^ dem Nordpol befindet und 
sich ansserhalb der Polaraxe projicirt, s^ und s^ positiv; wenn 
dagegen die Projection zwischen den Nord- und Südpol fällt, 
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so ist s^ negativ und 5, positiv u. s. f. Welches aber das 
Vorzeichen von s^ und s^ sein mag, so ist 



^i . ..«^ _^« 



cos «^ == ~2- ; cos a, = 



r, r. 



Bezeichnet nun q die Entfernung zwischen dco' und der Po- 
laraxe, so ist 



worin g) den Winkel von q mit einer in der Ebene des 
Ejreises festen Geraden bedeutet. Es folgt sonach 

oder durch Integralion von ^ = bis zu ^ = dem Radius 
des Kreises 

und weiter durch Integration von qo = bis zu g) = 2 tt 

[14] Wir haben nun auch den anderen Gleitcontact zu be- 
trachten. Die Bewegung desselben mit Bezug auf den Magnet 
ist die gleiche wie diejenige des ersten; die elektromotorischen 
Kräfte für die von ihnen beschriebenen Kreise sind somit im 
Galvanometer einander entgegengesetzt und wir erhalten also, 
wenn wir den Buchstaben der vorstehenden Formel einen Ac- 
cent hinzufügen ; für die im Galvanometer wirksame elektro- 
motorische Kraft den Ausdruck 

welcher die Gesetze der Versuche (a) etc. enthält. 

64. Im Versuche (a) ist q = q'. 

Berühren die beiden Gleitcontacte denselben Querschnitt 
des Magnets, so ist £ = 0, das heisst es giebt im Galvano- 
meter keinen Strom. 
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Gleitet einer der beiden Contacte auf der Nordpol-, der 
andere auf der Südpol-Fläche des Magnets, so ist ^^ = 0, 
*,=/, das heisst gleich der Länge des Magnets, s[ = — / 
und «^ = ; es ist also E= und auch in diesem Falle ist 
somit kein Strom vorhanden. 

Gleitet einer der Contacte auf dem Nordpol und der andere 

auf der Mitte des Magnets, so ist s^ = 0, *, = l, «4 = — -r- 

und Ä^ = — ; wird dagegen der erstere Contact vomi Nordpol 

nach der Mitte des Magnets, der andere nach dem Südpol ver- 

l l 

legt, so wird «^ = ^ > ^2 = -;r > ^4' = — l und ^^ = ; 

diesen beiden Fällen entsprechen also gleiche und entgegen- 
gesetzte Ströme. 

Ist der Magnet hinreichend lang und befinden sich die 
beiden Contacte nahe zu dem einen Pol, so kann man von 
dem anderen Pol — es sei etwa d^r Südpol — absehen 
und man hat 

Befinden sich die Berührungsstellen der beiden Contacte 
in der Nähe des besagten Poles zwischen dem Nord- und 
Südpol, so ist 8^ und ebenso 8[ negativ. Verschiebt man 
die Gleitcontacte parallel mit sich selbst nach ausser- 
halb des Magnets, so dass sie sich auf zwei in der Nähe 
des Nordpols, aber ausserhalb des Polarabstandes gelegene 
Punkte projiciren, so werden s^ und s\ beide positiv, aber 
in einem Falle wird s^<^s[^ im andern Falle s^'^s[\ das 
Vorzeichen von Jß ändert sich also nicht und dieses bedeutet, 
dass die inducirten Ströme ihre Richtung unverändert beibehalten. 
Verschiebt man dagegen die Gleitcontacte in der Weise, dass 
in beiden Fällen der nämliche Contact immer dem Pole näher 
ist, so ändern die Ströme ihr Vorzeichen. 

[15) Die Art, wie wir zu der Gleichung (35) gelangen, 
zeigt uns femer, dass die Ströme unabhängig sind von der 
Gestalt des Stromkreises und des Magnets, welche wir als 
cylindrisch angenommen hatten, um nur Ströme zu haben, die 
sich nach der Formel (34) berechnen Messen. Nunmehr aber 
können wir in aU den Fällen, in welchen die Gleitcontacte 

7* 
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geschlossene Corven beschreiben, den Magnet .Von beliebiger 
Gestalt annehmen und, Wenn nnr der Einfachheit der Rech- 
nung halber der Querschnitt desselben als klein vorausgesetzt 
wird, die Gleichung (S5) zur Anwendung bringen. 

65. Sind ferner die Gleitcontacte unbewe^ich und roürt 
die unter ihnen befindliche leitende Scheibe oder Ebene um 
eine Axe, so ist der nach der vorliegenden Theorie berechnete 
Strom im Allgemeinen von der Gestalt des Magnets abhängig. 
Dieser letztere Umstand unterscheidet unsere Arbeit wesentlich 
von denjenigen der Herren Neumann und Weher ^ während 
in dem besonderen Falle des vorstehenden Paragraphen unsere 
Formeln und diejenigen dieser ausgezeichneten mathematischen 
Physiker vollkommen mit. einander übereinstimmen würden. 
Das weiter oben Gesagte erweist jedoch das Zew^'sche Gesetz 
als ein Hülfsmittel, welches sich auf die durch Gleichung (35) 
anaJysirbaren Versuche anwenden lässt.. Wir haben indessen 
in die Discussion der Erscheinungen so viel Klarheit gebracht, 
dass es nunmehr leicht ist, bei der Behandlung der verschie- 
denen Fälle die Hypothesen von Weher und Neumann zu er- 
örtern. 

66. In dem Versuche (ä) ist 5|=5/ und 5, = «,' nnd 
somit 

Der Einfachheit halber behandeln wir den Fall, dass die 
Gleitcontacte auf der Scheibe zwei Kieise beschrieben, deren 
Radien nur sehr wenig von einander verschieden seien. Dann 
lässt sich q' = Q + dQ setzen und man hat 

Mit wachsendem q wird dieser Ausdruck gleich Null und 
nimmt bei weiterer Zunahme von q das entgegengesetzte 
Vorzeichen wie vorher an; die im Versuche {b) beschriebenen 
Resultate sind damit bestätigt. 

Um den Werth von q zu finden, für welchen jE=0 wird, 
setzen wir 



w + er- "" {s\ + eri'^ ' 
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oder 

[16] Ans dieser Oleichung, die mit Bezug auf ^^ vom dritten 
Grade ist, ergiebt sieh nach bekannten Formeln 

Für «4 = 1 und s, = 27 hätte man q* = Sì + 9 = 90, also 
angenähert 

^ = i/9Ö= 9,5 . 

Für «^ = 1 und 5, = 8 wird p*=16 + 4 = 20, also un- 
gefähr 

p = V2Ö=4,5. 

Bei jeder Anwendung dieser Formeln auf die verschiedenen 
Specialfalle mass man sich jedoch erinnern, dass diese For- 
meln in erster Linie sich nur auf Magnete von sehr kleinem 
Querschnitt beziehen und dass sie in zweiter Linie die Lage 
der Magnetpole als bekannt voraussetzen. 

Der Fall eines Magnetes von beliebigem Querschnitt lässt 
sich gleichfalls nach Formel (35) behandeln, bringt aber andere 
Integrationen mit sich, zu deren Ausführung die Kenntniss der 
Vertheilung des Magnetismus innerhalb des Magnetes erfor- 
derlich ist. Wir heben das hervor, weil manche Experimen- 
tatoren häufig die Pole und die Enden des Magnetes nicht von 
einander unterscheiden; bei der Beschreibung vieler Versuche 
können dadurch keine Irrthttmer entstehen, wohl aber bei 
vielen anderen und so auch bei den hier behandelten Fällen. 
Herr Verdet giebt diesbezüglich in seiner Abhandlung über 
die Wirkung des Magnetismus in den transparenten Körpern 
ein klares Beispiel. 

67. Die Formel (35) zeigt eine vollkommene Aehnlichkeit 
mit der Formel, welche in der -4m/?cre'schen Theorie das 
Kotationsmoment eines offenen Stromkreises um die Polaraxe 
eines Magnetes darstellt. Eine derartige Aehnlichkeit mit den 
Formeln von Weber und Neumann besteht bemerkens- 
werther Weise in einer gewissen Reihe von Fällen, in welchen 
es sich um lineare Stromkreise handelt; aber der analytische 
Ausdruck der elektromotorischen Kraft, die in einem Elemente 
inducirt wird, welches nicht auf dem Leiter, dem es an- 
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gehört, gleitet, sondern nur seine Lage mit Bezug 
auf den inducirenden Körper ändert, bietet keine der- 
artige Aehnlichkeit dar; nnd die vorliegende Arbeit, welche, 
wie wir in der zweiten Abhandlung sahen, den allgemeinen 
Fall der Induction in einem Körper von beliebiger Gestalt be* 
handelt, bleibt darum wesentlich verschieden von den Arbeiten 
jener ausgezeichneten Mathematiker. 

68. In dem Versuche (A), wo eine Scheibe concentrisch 
und normal zur Axe des cylindrischen Magnets rotirt, sind 
keine durch relative Lagenänderungen inducile Ströme vor- 
handen ; die Entstehung und das Hervortreten der Ströme er- 
folgt in diesem Falle durch die Anbringung [17] der Gleit- 
elektroden auf der Scheibe selbst. Dies steht in Üeberein- 
stimmung mit dem Versuche und mit unseren Formeln. 

Nach den Hypothesen der Hen*en Weber und Neumann 
wären in diesem Falle (b) die in der Scheibe inducirten "elektro- 
motorischen Kräfte nicht gleich Null, vielmehr müssten längs 
den Radien der Scheibe Linien maximaler Induction bestehen 
und die elekti'omotorischen Kräfte gleichförmig um den ge- 
meinsamen Mittelpunkt vertheilt sein. Aber gerade in Folge 
dieses letzteren Umstandes könnten, wenn die Scheibe ho-* 
mögen ist, keine Ströme vorhanden sein, weil die Kräfte 
selbst gegenseitig ihre Wirkungen aufheben würden. In der 
That würde kein Grund vorhanden sein, weshalb die Ströme 
eine andere Richtung als diejenige der Radien der Scheibe 
haben sollten; dieselben würden also in normaler Richtung 
auf den Umfang des Leiters treffen und könnten in Folge 
dessen nicht circuliren, wenn man nicht die Drahtenden des 
Galvanometers auf der Scheibe anbringen wollte. Giebt man 
dagegen die kreisförmige Gestalt des rotirenden Körpers auf 
oder ist derselbe ein derartiger Leiter, dass in ihm Ströme 
nach seinen drei Dimensionen möglich sind, so hätten jene 
Physiker immer noch zu beweisen, dass ihre Formeln auch 
in diesem Falle mit der Eifahrung übereinstimmen ; das heisst, 
es bliebe zu beweisen, dass die Wirkungen der elektromoto- 
rischen Kräfte, wie im ersten Falle, einander aufheben würden. 

Der allgemeine Fall der Induction setzt sich aus zwei 
Fällen zusammen, weMe gesondert oder gleichzeitig auftreten 
können; diese Fälle sind einzeln durch die Formeln (34)i 
und (34)2, zusammen durch die Formel (34) dargestellt i). 

^) Die Formeln, welche die Werthe von Ei und JE2 geben, 
sind bezw..mit (34)i nnd (34)s bezeichnet 
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69. Häufig kann es, anch wenn die Oontactdrfthte des 
Galvanometers auf dem bewegten- Körper angebracht sind, 
der in Berührnng mit denselben gleitet, geschehen, dass die 
nach Formel (34J2 berechneten Kräfte als Snmme Nnll er- 
geben; wenn dann das Galvanometer einen Strom anzeigt, so 
kann derselbe nur von der Verschiedenheit des elektrischen 
Znstandes an den Gleitcontacten herrühren. In diesen Fällen 
dient die verschiedene Intensität der mit dem Galvanometer 
gemessenen Ströme dazn, nm experimentell zu bestimmen, wie 
die elektrischen Zustände in dem inducirten Körper variiren. 
So kann man, wie es zuerst durch Matteucci geschehen ist, 
die Linien gleichen elektrischen Zustandes verzeichnen — 
Linien, welche dadurch charakterisirt sind, dass bei Anbringung 
der Gontacte an zwei zu derselben Linie gehörigen Punkten 
im Galvanometer kein Strom auftritt — und man kann dann 
zur Bestimmung des, dem vorigen orthogonalen, Systems der 
Linien maximaler Strömung übergehen. Diese Methode ent- 
spricht der Erfahrung und ist von der OAm'schen Theorie 
vorgezeichnet; sie wurde zum ersten Male von Henn Kirch- 
hoff auf den Fall eines mit den Polen einer Batterie in Ver- 
bindung stehenden Leiters angewendet. 

70. Als ein Beispiel für die Art, wie in der Rechnung 
die auf Gleichung (34)2 bezüglichen elektromotorischen Kräfte 
zu berücksichtigen sind, wählen wir den Fall eines gerad- 
linigen und sehr dünnen Magnetes, der normal zur rotirenden 
Scheibe, mit einem Pole sehr nahe zu derselben und mit dem / 
anderen Pole in grosser Entfernung von derselben ange- \ 
ordnet ist. 

[18] Werden die Gleitcontacte des Galvanometers unbeweg- 
lich gehalten, so beschreiben dieselben im Allgemeinen auf der 
in Drehung begriffenen Scheibe zwei concentrische Kreise; wir 
wollen aber den Fall behandeln, dass einer der Gontacte 
sich im Rotationsmittelpunkt, welches zugleich der Mittelpunkt 
Centrum der Scheibe ist, befindet. Wir benutzen die Gleichung 
(25) des § 40. 

Sind x'y' die Coordinaten eines dieser beiden Kreise und 
ist ds ein Element desselben, welches mit den Axen x und y 
Winkel einschliesst, deren Cosinus bezw. a' und b' seien, 
sind femer xy die Coordinaten des Magnets oder seines 
Poles und ist co der Querschnitt des Magnets, so ist die durch 
momentane Erregung des Magnets in ds' inducirte elektro- 
motorische Kraft 
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(^ - ^7 + (y - yY 

Hierin haben wir 



a 



y v=^ ^ 



und wenn wir der Einfachheit halber rr = p, y =^ und 
?i = ya:'2 «|_ y'2 setzen und wenn der Winkel zwiaehen Qx 
und der ;r-Axe mit (p bezeichnet wird, so geht die vorstehende 
Formel über in 

Beschreibt nun die Scheibe in der Zeiteinheit einen Winkel 
t)^ so ist vQ^dt der von dem Gleitcontact in der Zeit dt auf 
der Scheibe beschriebene Bogen und wir setzen deshalb 
ds' ^= VQ^df, Nach § 61 ist dann die Summe der durch 
das Gleiten der besagten Elektrode auf der Scheibe in der 
Zeit dt inducirten elektromotorischen Kräfte 

dF= — Aù)VQ. -= ^^r^ ^- ^- ; . 

^'(>* — 2qq^ cosy + ^* 

Der im Galvanometer nach Verlauf einer Zeit t fliessende 
Strom ist proportional dem Verhältniss zwischen dF und dt 
anzunehmen; er ist also, wenn / den Widerstand des Strom- 
kreises bezeichnet, durch 

J_dF 
l dt 

ausgedrückt. Diese Formel sagt aus, dass man keinen Strom 
erhält, wenn man die Contacte auf dem Kreise anbringt, 
welcher durch den Rotationsmittelpunkt und die Projection des 
Magnetpols auf die Scheibe geht. An Stelle eines Magnetes 
können wir, in ähnlicher Lage wie diesen, auch deren zwei 
haben, deren ungleichnamige Pole sich vor der Scheibe, in 
gleichem Abstand vom Mittelpunkt, befinden und sich auf 
eine durch den Mittelpunkt gehende Linie, die Polarlinie, proji- 
ciren. Bringt man dann die Contacte auf einem zur Scheibe 
concentrischen und durch die Projectionen der Magnetpole 
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gehenden Kreise oder auf der Normalen zu der dureh den 
Mittelpunkt gehenden Polarlinie an, so beschreiben zwar in dem 
^inen wie dem anderen Falle die unbewegliche Gontaete im 
Allgemeinen verschiedene Kreise auf der Scheibe, eine zur 
Ermittelung des im Galvanometer circulirenden Stromes ähn- 
lich wie im vorigen Falle angestellte Rechnung wtrde aber 
doch als Ergebniss die Differenz zwischen zwei gleichen Be- 
trägen [19] von entgegengesetztem Vorzeichen liefern, von 
welchen je einer von den Wirkungen der Magnete auf einen 
der Kreise allein herrührt, und so würde diese Differenz 
gleich Null sein. Man bemerke, dass die Magnete sich immer 
in gleichem Abstand vom Mittelpunkt befinden. 

Eine deraiüge einfache Berechnung sagt also, dass in 
diesem Falle die im Galvanometer circulirenden Ströme ledig- 
lich von der Differenz zwischen den elektrischen Zuständen der 
Scheibe herrühren. 

71, Bei all den beschriebenen Versuchen haben wir die 
Geschwindigkeit des inducirenden Körpers als Constant be- 
trachtet; wäre dies nicht der Fall, so müsste dieselbe als 
Function der Zeit zu behandeln sein. Dieses würde nicht hin- 
reichen, um die Form der analytischen Function, welche, wie 
wir in der zweiten Abhandlung sahen, die Vertheilung des 
elektrischen Zustandes auf der Scheibe darstellt, zu verändern; 
nur die Constante, mit welcher die betreffende Function mul- 
tiplicirt ist, kann mit der Zeit veränderlich sein. 

Erst wenn die Geschwindigkeit des inducirten Körpers 
ausserordentlich gross ist, wird die Form dieser Function, in 
Folge des Einflusses der Zeit, welche die elektromotorischen 
Kräfte zum Verschwinden brauchen, eine Veränderung er- 
fahren. Ueberschreitet in den vorhin erörterten Fällen die 
Geschwindigkeit der Scheibe zehn oder zwölf Umdrehungen 
pro Secunde, so beginnt dieser Einfluss bemerkbar zu werden, 
weil die elektromotorische Kraft eine zwar kurze, aber merk- 
liche Zeit anhält und die in einem beliebigen Punkte der 
Seheibe erzeugte Kraft sonach noch fortbesteht, während in 
Folge der Bewegung der Scheibe an derselben Stelle bereits 
andere elektromotorische Kräfte erzeugt werden. Ist die Ge- 
schwindigkeit der Scheibe gross, so wird der elektrische Zu- 
stand jenes Punktes mit den Coordinaten x und y derjenige 
sein, welcher ihm vermöge der in dem betreffenden Augen- 
blicke inducirten elektromotorischen Kräfte zukommt, vermehrt 
um die Summe der noch in ihm andauernden elektrischen Zu- 



X 
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sfftnde, welche von den in den vorhergegangenen Augen- 
blicken indncirten elektromotorischen Kräften herrflhren und, 
da sie noch keine Zeit znm Verschwinden gehabt hatten, sich 
sozusagen in der Scheibe übereinanderlagern. 

Es sei T die Daner einer vollständigen Umdrehnng der 
Scheibe und es seien in einem beliebigen Angenblicke, von 
welchem ab die Zeiten gerechnet werden sollen, 

X ^=i Q cos qp , y = q^mq) 

die Coordinaten eines Punktes M der Scheibe. Zu einer Zeit 
t^ vor dem erwähnten Augenblicke hatte dieselbe Stelle der 
Scheibe in der als fest angenommenen ^ry -Ebene die Coordi- 
naten x^y^^ die durch die Formeln 

Vi^Q sin yP jT^J 

gegeben sind, 

[20] Der zu diesem Punkt M gehörige elektrische Zustand 
wird im Allgemeinen durch eine Function von x^ und y^ darge- 
stellt sein, welche wir mit E'^ bezeichnen wollen. Es sei ip{t) 

die Function der Zeit, nach welcher die inducirte elektro- 
motorische Kraft vom Augenblick ihrer Entstehung an aln 
nimmt und erlischt; dann wird, wenn der Punkt ilf der Scheibe 
die durch die Coordinaten x und y bezeichnete Stelle erreicht 
hat, der elektrische Zustand, welcher in Folge der zu einer 
dem betrachteten Augenblick vorausgegangenen Zeit t auf die 
Scheibe ausgeübten Induction noch in der Scheibe vorhanden 
ist, durch den Ausdruck 

gegeben sein; und um die Summe E der elektrischen Zustände 
zu finden, welche im Punkte M der Scheibe in dem Augen- 
blicke, in welchem derselbe den durch die Coordinaten x U9d 
y bezeichneten Punkt der ;ry-Ebene erreicht, also in dem der 
Zeit ^ = entsprechenden Augenblicke, zusammen vorhanden 
sind, setzen wir 



E ^fEt'ip(t)dt . 



isO 
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..Die partielle Intonation ergiebt für das nnbestimmte In- 
tegral 



• * • • 9 



Die Function \p besitzt die Eigenschaft, für einen merk-' 
liehen Werth von t gleich Null zu werden; t^ kann die Zeit 
sein, welche seit dem Beginn der Bewegung oder seit E\ = 

für < = ^4 verflossen ist. Werden mit ctßy die mit ent- 
gegengesetztem Vorzeichen genommenen Werthe bezeichnet, 
welche die als Factoren der Glieder der vorstehenden Reihe 
auftretenden Integrale für ^ = '0 und t -=• t^ annehmen, so 
erhält man die Reihe 



dEf , dEf 

_ J ]- y *_ 



E = <xE ^ = — ß -yi H y -^ — -— — • • • • 

att = o • 



72. Wenden wir die vorstehende Formel auf den Fall des 
§47 an, von welchem in § 70 die Rede gewesen war. In 
diesem Falle ist, wenn der Einfachheit halber von den Con- 
stanten abgesehen wird, mit welchen E'^ in jedem Falle mul- 

tiplicirt werden muss, 



{^i-t)' + yi i^. + ir + yV 

21] Ebenso ist 

ü/ *^ ^ I X -\- l ^ 

• ~ (a; - ^' +y» "^ (a: + /)* + / ' 

xmd endlich 



. . . . 
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Ist T hinreicbend gross, so können die folgenden, durch seine 
Potenzen dividirten Glieder der Reihe vernachlässigt werden; 
anch der Versuch lehrt, dass bei geringer Geschwindigkeit der 
Scheibe die vorstehende Reihe sich auf das erste Glied re- 
ducirt. Ferner beachte man, dass die von der zweiten In- 
tegrationsgrenze t^ herrührenden Glieder in Folge der überaus 
kleinen Beträge von y etc. von zu vernachlässigender Grösse 
sein müssen, wofern nur t^ einen merklichen Betrag hat, da 
es in diesem Falle widersinnig wäre, wenn der Betrag von E 
von dieser Grenze abhängen sollte. Es reducirt sich also an- 
genähert E auf 



J5 = 



_ 2aa:(a;^4-y* — P) 2 



r\r\ 



^^y(.. + y«_7^)(^ + i^). 



Der Kreis, dessen Radius gleich dem Abstände der Pole 
vom Mittelpunkte des Magnets ist, wird sonach immer eine 
Linie elektrischen Nullzustandes sein ; und das Gleiche gilt von 
der durch die Gleichung 



Ttß 






dargestellten Linie. Diese letztere Linie schneidet die Axen 
im Coordinatenanfang und erstreckt sich sowohl nach der 
Seite der positiven Werthe von x und y, wie auch nach der- 
jenigen Seite, wo X und y beide negativ sind; in einer ge- 
wissen, im Verhältniss zur Entfernung der Magnetpole vom 
Ursprung beträchtlichen Entfernung von diesem letzteren fällt 
sie merklich mit einer Geraden zusammen, welche mit der 
Polaraxe einen Winkel einschliesst, dessen Tangente gleich 
aTJTtß ist. [22] Das Verhältniss zwischen den beiden Grössen 
a und ß liesse sich somit experimentell bestimmen. Falls die 
Scheibe sich mit geringerer Geschwindigkeit bewegt, ist diese 
Linie merklich gerade und normal zur Polaraxe, wie wir 
bereits sahen und wie es der Versuch bestätigt. In dem hier 
behandelten Falle verliert diese Linie wenigstens zum Theil 
ihre geradlinige Gestalt und verschiebt sich in der Richtung 
der Bewegung der Scheibe von den positiven y nach den 
positiven x, 

73. Der Zweck, welchen wir uns gesetzt hatten, ist nun- 
mehr eiTcicht; wir haben auf experimenteller Grundlage die 
Formeln aufgestellt, welche für jede gegenwärtig bekannte 
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Inductionserseheinmig die Intensität nnd Richtung der indn- 
cirten Ströme darstellen. Das allgemeine Ergebniss unserer 
Arbeit findet sich in der Gleichung (34) und in der in unserer 
zweiten Abhandlung vermittelst der OAm'schen Theorie vorge- 
nommenen Yerallgemeinemng dieser Gleichung anf den Fall 
der Inducti(m in einem beliebigen, linearen oder nicht linearen 
Körper. 

Bs idt zu berücksichtigen, dass die Formel (34) sich in 
die beiden Formeln (34)^ und (34), scheidet, von welchen jede 
für sich besondere, durch den Versuch bezeichnete Verhält- 
nisse betrifft, welche gesondert oder gleichzeitig bestehen 
können; diese Verhältnisse offenbaren sich in ihren Folgen 
nur durch die Fernewirkungen in einem indncirenden Körper, 
aber man sieht nicht, welche Beziehungen zwischen denselben 
in der letzten Ursache der Erscheinung stattfinden können. 
Das heisst man sieht nicht, weshalb eine continuirliche Ver- 
änderung, welche zwischen den Berührungsflächen zweier den 
inducirten Stromkreis bildenden Leiter vor sich geht, dieselbe 
Wirkung hervorbringen kann wie eine relative Lagenänderung 
eines inducirten Elementes mit Bezug auf ein anderes Element 
eines indncirenden Körpers. Eine derartige Frage wird von 
uns gelöst werden, sobald wir wissen, weshalb eine Lagen- 
änderung zwischen einem indncirten und einem indncirenden 
Element einen Indnctionsstrom und im Allgemeinen die von 
Faraday entdeckten Ströme hervorrufen kann; denn diese Frage 
hängt von der letzten Ursache der Erscheinung ab, über welche 
die Gleichnng (34) nichts auszusagen vermag; diese liefert nur 
die Gesetze der Erscheinung und die algebraischen Bedingungen, 
denen jede Hypothese zu genügen hat, welche auf Grund einer 
zweckmässigen Wahl zwischen den einfachen und allgemeinsten 
Naturgesetzen die Erscheinung erklären will. 

Wenn die Natur uns ihre Erscheinungen manchmal unter 
sehr complicirten Gesetzen offenbart, so rührt dies wahrschein- 
lich davon her, dass wir nicht aUe gleichartigen Erscheinungen 
kennen und dass uns somit die Grundlagen zur Auffindung 
der einfachsten und allgemeinsten Gesetze fehlen; und dieser 
Mangel an Kenntnissen lässt sieh kaum anders ersetzen als 
durch das Studium der Gesetze, welche sich aus den bereits 
bekannten Erscheinungen ergeben; mit Hülfe dieser Gesetze 
und vermittelet unablässiger Versuche müssen wir es dann 
dahin zn bringen suchen, dass nns Weiteres offenbar werde. 
Diesem Studium, welches so weit auszudehnen ÌBt, als es 
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unsere Kräfte gestatten, kann die Hypothese folgen; diese 
letztere mag von jenen bereits bekannten nnd einfachen Ge^ 
setzen ausgehen, jenseits deren unser Gefühl uns die Auffin- 
dung noch einfacherer oder allgemeinerer Gesetze für keine 
Zeit als wahrscheinlich erhoffen lässt. 

[23] 74. Im ersten Bande der von den Herren Matteucci 
und Piria redigirten Zeitschrift >I1 Nuovo Cimento« habe ich 
unter Bentttzung des in diesen drei Abhandlungen im Allge- 
meinen Bewiesenen in Kürze gesagt, wie die Theorie der 
inducirten Ströme nunmehr ohne allzuweites Eingehen auf die 
mathematische Analyse und ohne Annahme von Hypothesen 
dargestellt werden kann. Hervorragende Physiker, welche 
diesen Gegenstand bereits behandelt haben, konnten aus 
Mangel hinreichend allgemeiner Fundamentalthatsachen viel- 
leicht keine genaue Theorie der Induction geben; um diesem 
Mangel abzuhelfen, mussten sie von einigen Erscheinungen 
ausgehen, welche unter zu speciellen Bedingungen stattfinden, 
als dass sich aus ihnen ohne Zuhttlfenahme von Hypothesen 
ein allgemeines Gesetz gewinnen liesse; so wurden die un- 
mittelbaren Folgerungen der Thatsachen mit den aus den 
Hypothesen abgeleiteten vereinigt und vermengt. Sie erzielten 
jedoch, soweit die Richtung der inducirten Ströme in Betracht 
kommt, eine überaus geistreiche und für einen Leser, der 
über diesen Gegenstand keine besonderen Studien gemacht hat, 
anscheinend sehr klare und einfache Darstellung der That- 
sachen; man kann sich davon in dem ausgezeichneten Lehr- 
buch der Elektricität von Herrn A. De la Rwe überzeugen. 

Schliesslich aber reducirt sich die ganze analytische Theorie 
der Inductionserscheinungen auf den Beweis der Gleichung (3'), 
das heisst der Elementarformel für den Fall der durch das 
momentane Eintreten des Stromes in den inducirenden 
Stromkreis inducirten Ströme. Mittels zweier einfacher und 
allgemeiner Gleichgewichtsfälle geht man dann von dieser 
Formel zum Fall der durch relative Bewegung des inducirten 
und des inducirenden Stromkreises inducirten Ströme, sowie 
auf den Fall der durch relative Bewegung zweier Theile eines 
und desselben inducirten Stromkreises inducirten Ströme über. 

In Bezug auf die algebraische Darstellung der Erscheinung 
könnte somit die Theorie keine grössere Einfachheit und Ein- 
heit der Begriffe daxbieten; und wenn auch ihre Ursache noch 
zu entdecken bleibt, so sind hier doch die Gesetze vollständig 
und experimentell bewiesen. 
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Hinsichtlich der Ursache handelt es sich darum, die For- 
mel (3') zn erklären; der Leser misstraue jedoch jenen Er- 
klärungsweisen der inducirten Ströme, die sich zuerst dem 
Geiste darbieten und sich nur auf gewisse Analogien zwischen 
den Richtungen dieser Ströme und einigen Erscheinungen der 
Elektrostatik gründen; die Schwierigkeiten, welche die Er- 
klärung der Ampère^ ^dhen Formel darbietet und welche dieser 
Forscher selbst in seiner Theorie der elektrodynamischen 
Erscheinungen bezeichnet hat, finden sich auch bei der Theorie 
der Induction wieder. Gewiss aber wird ein Tag kommen, 
an welchem alle Glieder der Kette gefunden sein werden, 
mit deren Hülfe wir, mit der Feder in der Hand, von deu 
ersten Gesetzen der Elektrostatik aus von Gleichung zu Glei- 
chung bis zu den allgemeinsten Gesetzen der elektrodyna- 
mischen Erscheinungen gelangen können. 



Anmerkungen des Verfassers. 



Zn § 11. Zur Bequemlichkeit des Lesers bemerken wir, 
dass die Gleichung 

dui'ch Ableitung nach s Folgendes ergiebt: 

dr , ,.dx ^ , n^y t I n^z 

ebenso durch Ableitung nach «' 

dr , ,v dx' f ,. rfy' , ,. dz' 



und da 



^, X — x' dx' y — y' dy' z — z* dz' 

^ X — X* dx , y — y' dy , z — J dz 

cos» = -T- + -T" H TT- 

r ds r ds r ds 



ist, so folgt 



^ dr ^, dr 



(fr 
ferner folgt aus r-3- durch Ableitung 

d^r drdr dx dx dy dy' dz dz' 

ds ds' ds ds' ds ds' ds ds' ds ds' 

Zu § 25. Hier soll nur der Einfluss der relativen Lagen 
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der Stromkreise gemeint sein, nicht aber die etwaige Ursache 
der von Marianini eingehend nntersnchten Anomalien. 
Zn § 43. Man bemerke, dass 

/ q\— ' h 0,0^0)' ^ r dia* 

^ J ^'iQ^h cos w' + Ä* ^*^ ~ ^* t/ q\ — 2P4Ä cosca' + A* 

^l^'^ Q' + ^' f d^^' \ 

"^\2^4 2ß, t/ pj — 2p^Äcosw' + ÄV' 

sowie dass für Q^'^h 

27t 

du)' 2 TT 



/„-T^ 



Q\^2q^h cos w'+ Ä« pj — Ä* ' 



ist, dagegen = ^, _^ , für ^i < ä- 

Zu § 70. Vgl. die Anmerkung zu § 43. 
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Biographie. 

Wenn wie in früheren Jahrhunderten so auch in dem 
unserigen die italienische Forschung auf dem Gebiete der 
Physik neben derjenigen anderer Nationen eine gleichberech- 
tigte Stellung einnimmt, so ist das vor Allem das Verdienst 
von Melloni in Neapel, Nobili und Amici in Florenz, endlich 
von Matteucci und Felici in Pisa. 

Riccardo Felici ist am 11. Juni 1819 in Parma geboren 
und besuchte die Schulen seiner Vaterstadt. Er stndirte in 
Pisa, wo er am 12. Juli 1843 promovirte, sein Lehrer war 
Matteucci^ der wie wenige geeignet war, den hochbegabten und 
strebsamen jungen Forscher zu fördern. Matteucci selbst war 
auf Empfehlungen A, t?. Humboldt b bei dem Grossherzog von 
Toscana Leopold IL nach manchen vorherigen Irrfahrten zum 
Professor in Pisa ernannt worden. Es war ein glücklicher Stern, 
der Matteucci wie Felici nach Toscana geführt hatte, wo 
von dem damaligen Grossherzog im Anschluss an die alten 
Traditionen der Medicäer künstlerische und wissenschaftliche 
Bestrebungen nach Möglichkeit unterstützt wurden und das ün- 
terrichtswesen sich auf einer sehr hohen Stufe befand. 

Im Jahre 1846 wurde Felici in Pisa Assistent von 
Matteucci. Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden durch 
den Krieg von 1848 unterbrochen, an dem er in dem Bataillon 
der Studirenden und Professoren von Pisa theilnahm. Mit 
ihnen zusammen focht er in dem so ruhmreichen Treffen von 
Curtatone. 

In den Jahren 1849 und 1850 vertrat Felici seinen 
Lehrer in den Vorlesungen über Experimentalphysik. 1856 
wurde erzürn » Professore aggregato « , 1859 zum ordentlichen 
Professor und Director des physikalischen Laboratoriums er- 
nannt, zweimal, 1870 — 71 und 1882 — 83, war er Rector der 
Universität Pisa. 

Im Jahre 1893 endlich hat Felici hoch betagt seine Stel- 
lung aufgegeben und lebt in voller geistiger Frische theils in 
La Spezia, theils auf seinem Landgut in den Apenninen in 
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der Nähe der Bäder von Lucca, umgeben von der Liebe und 
Fürsorge seiner Tochter, seiner Enkelin und seiner Ur- 
enkelin. 

Felici^H Leistungen als Lehrer und Forseher sind von 
zahlreichen Akademien durch Ernennung zu ihrem Mitglied 
und von seinen Regenten durch Verleihung« hoher Orden an- 
erkannt worden. 

Matteucci und sein Freund und Nachfolger Felici er- 
gänzten sich in vieler Hinsicht. Matteucct% reiches, rein 
wissenschaftliches Wirken wurde oft durch seine politische 
und administrative Thätigkeit unterbrochen, die freilich durch 
Förderung des ünterrichtswesens der Wissenschaft selbst zu 
Gute kam, dagegen hat Felici^ soweit es irgend möglich war, 
sich von dem politischen Leben femgehalten; so erklärt es 
sich auch, dass er trotz seiner Bedeutung nicht Mitglied des 
Senates war. Während Matteucci ferner mit besonderem 
Interesse die wissenschaftliche Bewegung in England und 
Frankreich verfolgte, besitzt Felici^ obgleich er nur mühsam 
Deutsch liest, eine Vorliebe für die deutsehe Forschung. 

Wenigen Männern dürfte es wie Felici vergönnt gewesen 
sein, in ihrem Leben eine so reiche wissenschaftliche und 
politische Entwickelung vor sich abspielen zu sehen. Sein 
Heimathland ist politisch geeinigt und ebenso sind seine und 
seiner Vorgänger Hauptforschungsgebiete, zunächst die Rei- 
bungs- und Voltaelektricität, zu dem Gesammtgebiet der Elek- 
tricität verschmolzen und dann dieses mit der Optik auf das 
engste verknüpft worden. 

Felici^B eigene Forschungen haben wesentlich dazu bei- 
getragen, die Grundlagen, auf denen sich diese Zusammen- 
fassungen vollziehen sollten, zu sichern. Im Anschluss an 
Faraday^s Arbeiten über Induction hat er deren allgemeine 
Gesetze weiter erforscht und Faraday^ Ergebnisse in mancher 
Richtung theoretisch und experimentell erweitert und begründet. 
Drei der betreffenden Arbeiten sind im Obigen deutsch wieder- 
gegeben. 

Es wäre aber durchaus irrig. Felici''^ Bedeutung nur 
nach seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu beurtheilen. 

Bis zur Gründung des neuen Laboratoriums in Rom besass 
in Italien nur die Universität in Pisa ein solches in unserem Sinne. 
So war es denn nur natürlich, dass die jungen italienischen 
Physiker dorthin kamen, um zu arbeiten. Sie konnten auch 
in keine bessere Schule eintreten; bei dem in mathematischer 

8* 
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wie experimenteller Hinsicht begabten, mit reicher Litteratnr^ 
kenntniss aasgestatteten Felici mussten sie die moderne Art 
der wissenschaftlichen Arbeiten kennen lernen. 

Felici hat weiter die von Matteticci begründete Zeit- 
schrift » n nuovo Cimento « nach dessen Tode herausgegeben. 
Mit rastlosem Eifßr hat er allein trotz zahlreicher Schwierig- 
keiten ihr Weitererscheinen ermöglicht und sie mit der Zeit 
immer mehr zu einem Mittelpunkt der italienischen physi- 
kalischen Arbeiten gemacht, ein Verdienst, das bei der Zer- 
splitterung der italienischen Veröffentlichungen nicht dankbar 
genug anerkannt werden kann. 

Erst dadurch ist es auch dem Ausland möglich geworden, 
sich einen Ueberblick ttber die schnell emporstrebende italieni- 
sche Physik zu verschaffen. 
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Allgemeines, Die drei Abhandlungen Felicias »lieber die 
mathematische Theorie der elektrodynamischen Indnction« haben 
die Kenntnisse von der Indnction wesentlich erweitert. Nach 
Faraday^ grosser Entdeckung hatten dieser selbst und andere 
in einer Reihe von Fällen die quantitativen Gesetze zunächst 
für die Magnetoinduction geprüft, bei der die inducirten Ströme 
viel stärker sind als bei der Yoltainduction, obgleich diese 
eigentlich die leichter übersehbaren Verhältnisse darbietet. 

Fel%cV% grosses Verdienst ist es, als der erste [Gaugain 
folgte zwei Jahre später) die Gesetze der Voltaindnction ex- 
perimentell aufgestellt zu haben. 

Der Titel der Abhandlungen Felicias ist nicht ganz zu- 
treffend. Denn Felici giebt nicht nur eine Theorie der elektro- 
dynamischen Indnction; ein grosser Theil der Arbeit ist der 
experimentellen Feststellung ihrer Gesetze gewidmet, und an 
diese anknüpfend wird dann in ähnlicher Weise wie von 
Ampère bei der Aufstellung seines Elementargesetzes ein In- 
ductionsgesetz abgeleitet. 

Die theoretischen Entwickelungen folgen demselben Ge- 
dankengang wie diejenigen Ampère^ zur Ableitung der Ge- 
setze der elektrodynamischen Wirkungen. 

Felici mass bei seinen Versuchen nicht die inducirten 
Stromstärken selbst, sondern ordnete die Versuche so an, dass 
von zwei inducirenden Stromkreisen, die verschieden gross 
oder gegen den inducirten Stromkreis verschieden gelagert 
waren, in diesem stets gleiche und entgegengesetzte Ströme 
inducili; wurden. Dadurch umging er die Schwierigkeit, die 
kurz dauernden inducirten Ströme genau zu messen. 

Einen kurzen Auszug der Versuche und die Ableitung der 

Formel 

, ds ds' ^ ^, 
F = k coso coso 
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hat Felici in den Annales de Chimie (3) 34 p. 64 1852 ge- 
geben. 

Sehr ausführlich besprochen sind Felici*» Resultate in 
G, Wiedemann, Die Lehre von der Elektiicität, Bd. IV. 

Bei den Ableitungen ist zu beachten, dass nicht immer 
streng zwischen indncirter elektromotorischer Kraft und In- 
tensität des inducirten Stromes unterschieden ist. Fehler ent- 
stehen dadurch nicht. 

In dem italienischen Text ist »forza« bald für elektro- 
motorische Kraft, bald für Intensität benutzt; bei der Ueber- 
setzuBg ist dies stets unterschieden. 

Zu § 1 (S. 5). Die Angabe, dass F. E. Neumann nicht 
von den Yersuchser^ebnissen ausgehe, ist wohl nur theil- 
weise richtig. 

F. F, Neumann (Abhandlungen der Berliner Akademie 
1845 p. 1 und 1847 p. 1) leitet aus dem Lenz^Bdhen Satze, 
dass die Wirkung, welche der inducirende Strom oder Magnet 
auf den inducirten Leiter ausübt, wenn die Induction durch 
die Bewegung des letzteren hervorgebracht ist, immer einen 
hemmenden Einfluss auf diese Bewegung ausübt — in Ver- 
bindung mit dem Satze, dass die Stärke der momentanen In- 
duction proportional der Geschwindigkeit dieser Bewegung ist, 
das allgemeine Gesetz der linearen Induction ab. 

Der Lenz^^he Satz war aber aus Versuchen gewonnen 
worden, wenn anoh Felici (vergi. S. 41) nicht ganz deren 
Beweiskraft anerkennen will. 

G, Th. Fechner geht von den Sätzen aus: 1) Jede Wir- 
kung eines Stromelementes lässt sich ansehen als zusammen- 
gesetzt aus der Wirkung eines positiven und eines gleich 
starken negativen Elektricitätstheilchens, die gleichzeitig das- 
selbe Raumelement in entgegengesetztem Sinne durchlaufen; 
2) die Wirkung zweier Stromelemente lässt sich mit Rücksicht 
auf diese Zusammensetzung durch die Annahme darstellen, 
dass gleichartige Elektricitäten anziehend auf einander ein- 
wirken, wenn sie in gleichem Sinne oder nach einer gemein- 
samen Winkelspitze hin gehen, entgegengesetzte Elektricitäten 
aber, wenn sie in entgegengesetztem Sinne gehen oder so, 
dass die eine sich der gemeinschaftlichen Winkelspitze nähert, 
während die andere sich davon entfernt. 

W, Weher (Elektrodynamische Maassbestimmungen. Leipzig, 
Weidmann'sche Buchhandlung, 1846 S. 126—132; Wilhelm 
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Weber^i^ gegammelte Werke Bd. L S. 165) fügt den Annahmen 
von Fechner noch die Hypothese hhum, dass die gegenseitige 
Wirkung zweier bewegter ElektrioitätstheUchen von der relativen 
Geschwindigkeit und anch von der Beschleunigung ihrer Be- 
wegung gegeneinander auf ihren Bahnen abhängen könne. 

Zu § 1. Die genauen Citate der auf 8. 5 § 1 erwähnten 
Abhandlungen sind: 

Abriay Ann. de Chim. et de Phys. (3) 3 p. 59 1841 und 
7 p. 486 1843. Abria beschäftigte sich besonders mit den 
Strömen höherer Ordnung. 

/. Henry, Ann. de Chim. et de Phys. (3) 3 p. 394 1841; 
Pogg, Ann. Ergb. 1 p. 282 1839/42. 

E. Lenz, Pogg. Ann. 34 p. 385 1835. 

-B. Lenz und M. Jacobi, Pogg. Ann. 47 p. 225 1839 und 
E. Lenz, Ebda. p. 266. Es handelt sich hierbei stets um 
Magnetinduction. 

Zu § 1 , S. 6, Zeile 1 1 von oben. Die reduclrte Länge ist 
die Länge eines Normaldrahtes ^ dessen Längeneinheit als 
Widerstandseinheit gewählt wird. 

Zu § 2, S. 7. Die Verwendung des Thermoelementes zur 
Prüfung der Empfindlichkeit dürfte wohl auf den Einfluss 
Nobili*^ zurückzuführen sein. 

Zu % 2, S. 7. Der Apparat für die Unterbrechungen und 
Schliessungen ist der Disjunctor, wie ihn z. B. Dove, Pogg. 
Ann. 43 p. 512 1838 beschrieben hat. 

Zu § 5, S. 12, Zeile 11 von oben. Unter secundärer Wir- 
kung dürfte eine Wirkung durch Selbstinduction zu ver- 
stehen sein. 

Zu § 7, S. 15, Zeile 16—24. Die erwähnte Hypothese 
von Nobili ist kurz die folgende: 

Nobili sieht eine Schwierigkeit darin, dass der einen 
Eisenstab umfliessende Strom zwei gerade en^egengesetzte Wir- 
kungen hervorruft, einmal eine Magnetisirung, die Strömen 
entspricht, welche dem äusseren Strom gleichgerichtet sind, 
und dann Ströme erzengt, die ihm entgegengesetzt verlaufen. 
Durch die Annahme, dass die ersten molecular, die letzten 
dagegen allgemein (generali) sind, scheint ihm die Schwierig- 
keit nicht gehoben. Er glaubt die eine Wirkung den materiellen 
Theilchen, die andere der Elektricität selbst zuschreiben zu 
sollen. »Warum, statt zu sagen, dass die Magnetisirung in 
elektrischen Strömen besteht, die um die Theilchen der mag- 
netischen Metalle kreisen, schreibt man nicht diese Bewegung 
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den Theilchen selbst zu ? Nachdem man diese Bewegung als 
eine Folge des Impulses, den die Theilchen durch die Gegen- 
wart der elektrischen Ströme erfahren haben, angenommen hat, 
nimmt man nicht weiter an, dass in Folge desselben Impulses 
in allen Theilchen eine kleine Verschiebung in der Richtung 
des Stromes eintritt, und warum sucht man nicht in dieser 
Verschiebung die Ursache der neuen Klasse von Erscheinungen ? 

Die Metalltheilchen würden sich unter dem Einflüsse des 
äusseren Stromes zunächst verschieben und in dem elektrischen 
Fluidum, das sie wie eine kleine Atmosphäre umgiebt, einen 
Spannungszustand erzeugen, der nach Dauer und Richtung der 
Entwicklung des ersten Stromes von Faraday entsprechen 
würde.« 

Aus dieser Vorstellung wird dann auf wenigen Zeilen ver- 
sucht, den Vorgang der Induction und Magnetisirung dem Ver- 
ständuiss nahe zu rücken. 

Der Grundgedanke Nobili^ s, dass nicht an demselben Träger 
die elektromagnetischen und Inductionserscheinungen sich ab- 
spielen können, findet sich in der Annahme des drehbaren 
Molecularmagnets wieder. 

Am Schluss weist Nobili darauf hin, dass er schon frü- 
her die Magnetkraftlinien (curve magnetiche), die um Ströme, 
Magnete und Elektromagnete sich bilden, benutzt habe, um 
die Erscheinungen der Elektrodynamik und des Elektromagne- 
tismus zu erklären, dass er aber diese Betrachtungsweise zu 
Gunsten der physikalisch-mathematischen Theorie verlassen habe. 
Er ersucht dann Ampère^ auch die Erscheinungen der Induction 
in derselben Weise wie diejenigen der Elektrodynamik zu be- 
handeln. Dieser Wunsch ist zwar nicht bei Ampère, aber 
bei Felici auf fruchtbaren Boden gefallen. 

Zu § 10, S. 23 oben. Die betreffende Arbeit ist publicirt 
in: Cortolinif Annali di scienze matematiche e fisiche vol. V, 
p. 35—58. Rom 1854. 

Zu § 13, S. 29, Zeile 10—12. Die Unbestimmtheit von k 
entspricht einer ähnlichen in dem Ampère^^chen Elementar- 
gesetz. 

Zu § 18, S. 38 und 39. In diesem Abschnitt ist das 
Endresultat der Untersuchungen Felicias in principieller Hin- 
sicht gezogen und sein Standpunkt festgelegt. Nicht die Auf- 
findung der Ursache der Induction, sondern eine möglichst 
präcise mathematische Formulirung der experimentell fest- 
gestellten Gesetze ist sein Ziel. In der Aufstellung dieses 
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Zieles ist gleichsam das wissenschaftliche Olanbensbekenntniss 
Felicia niedergelegt. 

Zu § 18, 8. 39. Bei den hier erwähnten Erscheinungen^ 
bei denen die Zeit zu berücksichtigen ist, handelt es sich um 
Wirkungen der Selbstinduction. 

Zu § 28, 8. 49. Die Formel unterscheidet sich nicht 
principiell von den von anderen Forschem aufgestellten, da 
alle dasselbe Resultat abgeben müssen, sobald man sie auf 
die allein dem Versuch zugänglichen geschlossenen 8tröme an- 
wendet. In diesem Falle sind sie der genaue Ausdruck für 
die beobachteten Thatsachen. 

Zu § 30, 8. 53 unten. Was Felici unter Ohm'scher 
Theorie versteht, ist die Ableitung des Ohm'schen Gesetzes. 

Zu § 32, 8. 55. Die genauen Citate sind: 
G. Kirchhoff, Pogg. Ann. 78 p. 506 1849. 
W, Smaasen, Pogg. Ann. 69 p. 161 1846; 72 p. 435 
1847. 

X. Ridolß, II Cimento, Anno V. p. 193—219. Pisa 1847. 

Zu § 44, 8. 74 ist eine Formel als 32) bezeichnet, auf 
die in § 62, 8. 96 eine Formel 34) folgt; die Nummer 33) 
fehlt. Da sie auch nie citirt wird, so dürfte ein In*thum des 
Autors bei der Numerirung vorliegen. 

Zu § 56^ 8. 88, Zeile 12 von unten. Der letzte 8atz in 
(b) dürfte besagen, dass es nur auf die Grösse der Radien der 
Kreise ankommt, welche von den Gleitcontacten beschrieben 
werden, dass sich diese aber nicht, wie angenommen wurde, 
auf einem und demselben Radius zu befinden brauchen. 

Zu § 63, 8. 96. Im Folgenden werden mehrfach die For- 
meln (34 )i und (34)2 citirt; es sind dies, wie aus der An- 
merkung des Autors auf 8. 102 hervorgeht, die Ausdrücke 
für E^ und E^ auf 8. 95 und 96. 
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